, dl 

/ Violentos y Exitosos 
Ataques Lanzaronlos 
Aliados en el Somme 


Desde Valenciennes a Cambrai, Ocurrieron 
Encarnizados Encuentros en el Día de Hoy 


paris, 25 (United). — El “Paris Soir” anuncia que los 
franceses barrieron una cabecera de puente establecida por 
los alemanes y recuperaron Amiens, en la margen sur del 
Sonitie. y 

La parte más importante de Amiens está situada sobre la 
margen sur del Sonfme y, por consiguiente, su reocupación se 
considera como una operación de gran: importancia, pues permi- 
tirá a los franceses establecerse sólidamente a lo largo de una 
1u6va línea, 


Luchan en; las calles de Calais, dicen en Berlín 
BERLIN, 23 (Associated Press). — Se informa que las tropas alónianas | 


Í 


y francesas combaten en las calles de Calais, al mismo tlompo que los te-: 
Tribles aviones alemanes de bombardeo en picada, slembran la destrucción 
en Jas cuatro bahías del canal de la Mancha, donde los hritánicos tratan 
dedesembarcar refuerzos para los ejércitos que quedaron alslados en 
Flandes, 
También luchan en las calles de Boulogne-Sur-Mer 
PARIS, 25 (Havas). — A las 18.15 horas se seguia combatiendo! 
en las calles de Bonlogne sur Mer, donde la situación es confusa. Calais 
sigue en poder de los franceios. En círculos militares se asegura que la 
batalla de Flandes reción 10 empieza ahora. 
Exitosos ataques franceses; centenares de prisioneros nazis | 


PARIS, 25 (United), — Los franceses lanzaron, con éxito, 
ataques en el Somme, barriendo varias cabeceras de puente orga- 
nizadas por los alemanes, y tomaron varios centenares de prisio. 
neros, 


, 


Encarnizados encuentros de Valenciennes a Cambrai 

En el noveno día de la tremenda batalla que se libra en el norte de 
Francla, millares y millares de soldados cubren las llanuras de Flandes, 
donde es muy posible que se desarrollen las acciones más decisivas de: 
esta guerra, Tiro a tíro, escaramuza tras escaramuza, ambos bandos han 
sostenido innumerables encuentros entre Valenciennes y Cambral, a medida 
que va desarrollándose el vasto plan de contraofensiva preparado por el 
general Weygand. 


ps . 4 % 
Lúchase con gran intensidad en el sector de Sedán 
En el sector de Sedán siguió hoy la lucha con la misma intensidad 
que ayer. Se informó que los franceses recuperaron el terreno que habian + 
erdido durante las acciones de anteayer, En la región de Abboville se está | 
librando una importante batalla, en ¡a que los franceses hacen frente a 
sólidas unidades blindadas y motorizadas de los alemanes, Se cree que 
los franceses tratan de desorganizar Jas recientes bases que ocupan los ¡ 
germanos en ese puerto emplazado en el estuario del rio Somme. 
En la zona del Canal de Ja Mancha, la situación en lo que atañe a 
, varios de sus puertos permanece confusa. Las.unidades móviles alemanas 
realizan, rápidas incursiones al parecer para completar el cerco, de Jos 
alíados que están en Bélgica, pero m1: Fabe con exactitud CUA! es 14 
EENASORER posición de francesessy+Kl6 YA Beuilogne sur Mer y Ca- 
a 


La aviación de ambas partes prosigue au obra devastadora tanto sobre 
er frente de batalla como a retaguardía. 

El resumen de las 24 horas últimas de operaciones no arrojaba ningún 
camblo apreciable, si bien los aliados afirman que los alemanes han teni- 
do tremendas hajas, 


La Wilhelmstrasse considera a Bélgica estado artificial 

FRONTERA ALEMANA, 25 (Havas, -- Se ha declarado hoy en la 
Wilhelmstrasse que Bélgica es un Esta “artificial” tanto desde el pun- 
to de vista racial, como militar y linguístico, 

El nuevo calificativo de Estado “artificial” para Bélgica. ya fué he- 
cho con respecto a Checoeslovaquia y Polonia y, a tal efecto, se admite 
en las esferas oficiales alemanas, que ya desde 1914. voco antes de pro- 
ducíirse la invasión de Bélgica, la Wilhelmstrasse consideraba a dicho país 
como “artificial” y realizaba propaganda separatista entre flamencos, va. 
Jones, ardaneses, etc, 

Nuevamente las autoridades alemanas de ocupación han lanzado a la 
circulación en las zonas helgas bajo jurisdicción alemana, publicaciones, 
folletos y proclamas en idiomas y dialectos distintos. vara cada región. 


En la costa inglesa se oye el cañoneo francés 

LONDRES, 25 (United). — A primera hora de la tardo los habitantes | 

de las poblaciones de la costa sudeste oyeron intensisimo cañoneo proce- | 

dente de Francia, lo que indica que se lucha encarnizadamente en los | 

puertos del Canal de la Mancha. ¡ 
También se oyó fuego de ametralladoras de aviación, por lo que al 

parecer los aviones ingleses y alemanes luchan sobre el canal. 1 


LA RESISTENCIA aliada parece haberse consolidado en el frente 
del Escalda, donde la pérdida de Gante no altera en mucho la 
situación, La lucha alcanza su máxima intensidad en Cambrai-Va- 
lenciennes, sin que hasta ahora so visumbre su resultado, de indu- 
dable trascendencia. En las puertas de Calais y Boulogne combaten 
nazis y franceses, resistiendo denodadamente estos últimos el 
ataque de los invasores, que ocuparon Saint Omer 


A 


A NOTMETIO SOME VUESTRA CIUDAD COMO A UN TABANO SOBRE UN NOBLE CABALLO ¡PARA PICAÑIO 
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+ Año XXVILNO, 9402 


Sábado, Mayo 25 de 1940 x ——- ElDiariode Biénos Aires Para Toda la República 


EL 12 DE JU 
LAENTRAD 


MOMENTO en que el vicepresidente de:lá Nación on ejercicio de la y miembros del Congreso y reprose 
presidencia, Dr. Ramón-S.: Castillo, acompañado de los. ministros, / Casa de Gobiérno para dirigirse a 


vo lugar en las primeras horas de la:tarde: de hoy 
10) 


Londres Anuncía que 
 Cerraron la Brecha 
Abierta en Francia 


El Emperador Nipón 
Envió Felicitaciones 
al Presidente Ortiz 


KIO, 25 (Havas). — El em- L E 0 R ist s 10) . 
perador Hirohito envió al Y, de 
prole oo Era taióon || La Enérgica Resisiencia es Ufrecida por 
tiz, un nrensaje de felicitacio- A . d B Ci , 
més, con olivo de 1a dieta de | los Aliados en Boulogne y en Calais 
A a de la Repú- rd, 
ca Argentina, - y PAPER TOA E FET, A z 
L UNDRES, (United). — A las 13 horas, en los cireulos bien 
¡ La informados se tenía entendido que los aliados cerraron la bre- 
' cha abierta en Francia y aislaron a los alemanes que operan en Ja 
| zona del canal de la Mancha. 
| La noticia no fué confirmada todavía, 
qe Sería la culminación del plan de Weygand 
4 Si la noticia se confirma. representará la culminación de la primera | 
¡etapa del gigantesco plan del general Weygand, quien el lunes pasado, a 
menos de 24 horas después de haber asumido el comando de las fuerzas 
¡alíadas, inició un movimiento de contraofensiva. Además, señalará la más 
importante de las victorias obtenidas por los aliados hasta ahora. 
En los círculos combetentes estiman muy probable que la maniobra 
l se haya realizado con éxito, puesto que los aliados tienen suficiente po- 
¡ derio Numérico como para realizarla, Por olla parte ese era € objetivo; 
aliado desde que los alemanes consiguieron pasar y avanzar hacia la costa. 
Corta las comunicaciones a los alemanes 


de motociclistas “de los vándaios e incendiarios” y el 


ciones s 
Valenciennes-Cambral. 


al alemán con base al este de la lí 

calcula que quedan aislados 50.010 hombres di s tropas avanzadas ale- 

nanas, los que deberán rendirse o sufrir Ja alternativa de su aniquilamiento, 
a menos que puedan rec del núcico principal, 

Un breve parte indicó que 'el cierre de la brecha se cumplió mediante | 
un movinuento en forma de tenazas, der mismo tipo que los empleados por | 
los alemanes en recientes campañas. Un grupo de fuerzas aliadas avanzó 
desde Cambrai, por el sur. estableciendo enlace con otro que salió de San 
Quintin, por «1 norte. En esa forma clausuraron la brecha de 40 kilómetros, 


Dan caza a los invasores en Somme y Pas de Calais 

4 Se informó también que destacamentos aliados se dedican a dar caza 
va los grupos alemanes que recorren en todas direcciones los departamentos 
del Somm: y Pas de Calais. Varios centenares de alemanes fueron muertos 


[0] 


En Sofía Circuló un Rumor 
| Sobre el Suicidio de Gamelin 


10 EL DUCE ANUNCIARIA 


Corren Rumores en 
tal Sentido en Roma 


“Los italianos esperan las órdenes de Mussolini” 

Ñ , ll semanario *Relazioni Internazionali” dice que los ¡tas 

era ERA [E Ladcld ¿los italianos ostán esperando las órdenes de Mussolini, para “rom+ 
ceremonia del ledeum, que-tu- | 10 las ataduras que existen en el Mediterráneo y abrirse paso 


hacia el océano”, 
Ñ A El conde Y ib. regresó a bordo del erucero Garibaldi después de 
Los Nazis Perdieron haber estado en la frontera de Albania y de haber visitado la lo 
120 Aviones en los 
Ultimos Tres Días 


calidad de Seutari en Yugoeslavin, 


El Vaticano ofrece refugio a los diplomáticos 
CIUDAD DEL VATICANO, 25 (United), — El secretario de Estado, car. 
tlenal Maglione, envió una circular a todas las embajadas y legaciónes Acre. 
ditadas ante la Santa Sede, pidiéndoles que informen si desean refugio en la 
Ciudad del Vaticano, en caso de que sus respectivos palsos se vean envuel. 
tos en una guerra contra Italia. 
BRE m Maglione, en su circular, ofrece hospitalidad en la Santa Sede a cada 
A NDrt. o Badar de 100 Se || emtajacior o ministro y un secretario: Al mismo tiempo les pregunta sí esos 
aviones perdidos por los alema- «liplemáticos proyectan regresar a sus palses en caso de emergencia. 
nes en los últimos tres dias, por 
acción de los aviones británl- 
cos En un comunicado, el Mi- 
nisterio de Aviación dice que 
“31 aviones enemigos fueron vis- 
tos romper en llamas o estre- 


larse en el aterrizaje” y que 
otros 9 fueron puestos fuera de 
acción, en las actividades aéreas 
de ayer. 


Un Gran Consejo de 
la Defensa Nacional 


¡ Sería Parecido al que Funcionó Durante la Guerra Pasada, 
Formado por Seis Ministros y Siete Expertos 


| EAS: 
H Ay /asirisatos, 25 (Associated Pros: 

que el presidente Roosevelt tiene la intención de nombrar un "Cón+= 

sejo de la Defensa Nacional” parecido al que funcionó durante la guerra 

pasada, que estuvo formado por sois ministros del gabinete y slote exper- 

0 l obisto que ne uiría ahora este Consojo sería el ds cont- 

a defensa nacional. que Insumirá la suma 

So dico también que ya Mr. Roosevell pa he- 

que han de componer este Consejo, pero ac- 

1 secreto, 


Utimo Momento 


ón fuentes fidedignas se dice 


Relevan a 
Generales 
Franceses 


de 3,2 
cho la 
tualmen 

Se harán modificaciones para adaptarlo a la situación actual 

Parece ser , actualmente, cierta húmero de funcionarios están de- 
dicados a estudiar los estatutos del terior Consejo de la Defensa Na- 
cional. que fuero) edactados en 1916. con el objeto de ver qué modifica» 
ciones habria que hacer adaptarlos a las condiciones actuales. Si no 
se cambiaran las cláusul erentes a la constitución de dicho Conseio, 
resultará que el mismo encabezado por los ministros de Guerra, de 
Marina. de Agricultura, de Comercio y del Trabajo. 


Ha sido consultado el famoso financiero Bernard Baruch — - 
1 Bernard Baruch y Dantel Willard, financiero y director de ferrocarril 
¡ les, respectivamente, que formaron parte del Consejo que funcionó duran: 


de las perso 
se la mantiene 


Pajes: 2%. (Mavas), — La pres! 
dencia del Consejo comunica que 
correlativamonto con la designación ¡ 
de Weygand como generalísimo de 
la fuerzas francesas, fueron releva: 
dos de su mando 15 generales fran- 
cesos. 


¡eran cantidad de tanques y equipos bélicos. 


sisthá en contraataquos en vasta escala para ír desalojando al cuerpo prin: 
clpal de fuerzas alemanas. En esta forma se podría llegar a la unión de las 
tropas alladas qu» operan en el valle del Escalda. entre Cambraí y Valen» 
¡ciennes y las anglofrancobelgas de Bélgica. 

Intenso cañoneo se oyó en Basilea 

LONDRES, 25 (Associated Press), —- Desde Basilea informa la agen= 
cia Reuter que en dicha localidad suiza, situada inmediatamente al sur 
del extremo meridional del frente franco-alemán, se sintió en las primeras 
horas de esta mañana un intenso cañoneo, 

Dice que las baterías francesas de artillería, situadas aparentemente 
detrás de Volkensberg, abrieron ej fuego a las 3 de la mañana. Desde el 
territorio suizo podían percibirse las llamas que producen los cañones al 
disparar y del lado de las fortificaciones alemanas del Istcín, cerca de) 
Rín, venía el ruido de las explosiones. 
| Sólo a las 3 y 38 comenzaron a replicar las baterlas alemanas, notán: 
o] 


hasta las 4. 


Pide Clemencia a Lebrun una Espía Francesa 
Condenada a Expiar su Crimen como Mata Hari 


ARIS, 25 (Associated Press). — 
Carmen Mory, que desde que en | 
pezaron las hostilidades es la segunda 


mujer que ha sido condenada a muer- 9 vista que 
te por espionaje, dirigió un pedido de * ayer el m 
clemencia al presidente M. Lebrun en . gido por 


len. esas incursiones y muchos otros hechos prisioneros. El enemigo perdió | 


Campletar esta etapa, se crec que la segunda del plan Weygand con+ 


dose que eran de menor calibre que las francesas, El duelo continuóO fue fusilado. 


; te la guerra pasada, han sido consultados por la Administración acerca de 
i las medidas para la defensa naclonal que habria lugar a adoptar. 


Autoridad ilimitada al ejército para adquirir aviones 
WASHINGTON, 25 (United). — La Cámara de Representantes acordó 
otorgar al ejército una autoridad ilimitada para adquirir aviones y FAN 
climinar todas las restricciones para acelerar estas adquislones y añ ae 
¡actualmente, qa ge fué reem-' otros equipos que el Aero E col el programa de 
| p Weygand. a la y rme del presidente Roosevelt. > 
do e d d | AAN leplelación quo. únicamento Jogaliza Ñe o eS de AD dE 
Í ici | del ejército no especifica los fondos necesarios y fué aproba? A 
Se MUDA RICIUAtO | d> cuatro Horas de debate, al final de las cuales fué enviada al Senado, 
BERLIN, 25 (United». — En los! q, vesuelto respecto a los fondos para el ejérelto y la marina. 
efrculos oficiales alemanes se dice 


lan dido del Rao | El programa costará 2.200.000.000 de dólares 
¡ > , : 
nel O ISE hop oido ru! Pocos minutos antes que la Cámara de Representantes aprobara EN 
morés en fuentes neutrales, como proyecto en debate, la comisión de asuntos navales aprobó en cn uni 
nor eremplo, de Sofía. que se había nime el proyecto de ley que autoriza a la marina a adquirir un mi O 
suicidado, y ctros, que pretenden que | de 10.000 aviones, para AUISALIAn a 16,000 pilotos y para aumentar el nú. 
ic i mero de bases acronavales. : os 
Di El programa costará eventualmente unos 2.206.000,000 de dólares y 
iye una autorización de 400.000.000 de dólares para amtliar 
y expandir la preparación de los pilotos. 
Se anuncia que el plan va siendo completado 
S 25 (Associated phen Early, 4Un Hue el A De 
Pres: Se anunció desde la Casa ¡ formación de esta comis b 
: Blanca que, el presidente Roosevelt ' siendo aún elaborado por el sl . 
está completando la posibilidad de: donte y que aún no había decidido 
nombrar una comisión de ES quiénes la integrarían. pero que feñ- 
nacional que coordinaría los planes: ¿4 ser personas; que Fepresón: 
e o pS ef industrias, lex finanzas, Ja 
OEA a Li O DOS gcicultura, los drena: Ta mano 
rlos del gobierno y pal Bi j nsuúmidores. 
A Eretaño de Prensa. Me Blest de oUTa y! les, co , 


Nada dicen de Gamelín 


PARIS, 25 (United). — En los 
efreulos autorizados 52 declina en: 
¡forma categórica tOda aclaración 
del paradero del general Gamelin o 
¡de la situación en que se encuentre 


¡ Que ya ha 


la Suprema Corte re 
ismo pedido que le fué diri- 
élla, 


X 


EE 
¿ 


E ORIMOA 


fase que Altas 
iguras Cacrán en la 
nexorable “Limpieza” 


El Gobierno Encara: la Posibilidad do que Desde Irlanda:se 
Favorezca'la Invaslón Nazi de Inglaterra 


Y ONDRES, 25 (United). — La caza de la "quinta columna” en todo 

el pafs asumió mayor Importancia esta mañana, con el anuncio de 

“que los arrestos ya realizados no eran winño el comiénzo de una limpie- 

- za más vasta, que probablemente abarcará a destacadas personas, aso: 
ciadas a instituciones angloalemanás existentes antes de la guerra. 


Témese la invasión: de: Grán Bretaña ¡desde él ira h 

í y británicas dosde hace tlempo han encarado la posibi- 
O a Gran a por el lado del Eire. Esa creencia 
Ja expresó también el mayor Altleo, colncidiendo con los Fumoros de que 
e] ejército republicano ¡rl landés proyectaba un levantamiento para estos 


dias. + A 
Lal. R. A. sería la raíz de la quinta: columna 
Son numorosos los indicios de que tanto el gobierno británico como el 
del Eire temen que las fuerzas alemanas estén en concomitancia con los 
miembros del ejército republicano inMandés. Incluso nuchos creen qué esto 
organismo constituye la raiz de la “quinta columna" en Inglaterra, 


Pruébase el plan zubversivo de Irlanda 

REUFAST, 2 (United). — Lós documentos secretos secuestrados a los 
detenidos del ejército republicano irlandés, demuestran que evidentemente 
se preparaba una agitación en Irlanda. 

Coma conseruencia de la actividad desplegada por las autoridados del 
morte y sur de Irlanda, para aplastar al E. R. 1., circulan ahora toda cla- 
se de runtores y se cree que aquéllas tonian sobrados molivos para temer 
un levantamiento armado. E. 

Si bien en unn de los documentos se notificaba a los miembros del 
E. R. L que asistieran a los servicios religiosos entre el 8 y 21 de mayo 
y se les recomendaba que tuvieran prentas sus armas. se estima que el 
1 nriento habria sido fijado para los días posteriores al 24, posible- 


levanta: 
mente a dins= de la semana próxima. 


Se moviliza totalmente la: industria británica 

LONDRES, 25. (Associated Press). -- Con el objeto de hacer frente 
alos peligros de una invasión que amenazan a Gran Bretaña, los obreros 
han debido sacrificar su “week end” y ponerse a trabajar sábados y do- 
mingos para activar la producción de los materiales de guerra que son 
indispensables para la defensa de la patria. 

Los observadores dicen que ahora que las columnas motorizadas ale- 
maras han legado a Boulogne=sur-Mer y se dirigon hacia Calais, se está 
vinndo lo que es la fuerza ofensiva del ejército alemán. Por su parte, ES: 
exportos dicen que la técnica alemana y su poder-ofensivo han sometido! 
a ruda prueba las lineas de defensa aliadas, por él empleo combinado 10 

cián, los tanques y las tropas de paracaidistas, y que la única es-| 
de salvación para los aliados está en que logren una superiori-; 
dad en cuento a armamentos, 


Será aumentada la producción de armamentos 

Los dirigentes de los sindicatos obreros se han reunido para doliberar | 
acero e Jas medidas que habrian de ser adoptadas para aumentar Ja 
prodneción de armamentos antes que sea demasiado tarde. 

Se cree que las incursiones de la aviación alemana sobre las costas 
de Inglaterra son precursoras de un ataque en gran escala. 

Los habitantes de la costa del sudeste de Inglaterra observan los ful 
goros de un gran incendío que provenian del otro lado del canal, y sin- 
tieron las vibraciones de las explosiones de bombas y disparos de artille- 
ría que probablemente indican que las naves de guerra británicas han 
entrado en acción contra los tanques alemanes que se encuentran en tie 
rra, pero sin embargo, el Almirantazgo no ha informado nada al respecto 

Ha causado honda preocupación el hecho de que en una casa de Du-! 
blin que fué registrada por la policía, se encontró la suma de 20.000 dóla- ; 
res, un paracaldas que había sido usado, una escarapela de la aviación; 
alemana, un aparato transmisor de radio, una máquina de imprenta, un 
código secreto y mapas de los aeródromos y carreteras que tienen impor-! 
tancia militar, 


Inician proceso contra espías en Dublin 

LONDRES, 25 :Havas). -— El Tribunal Militar de Dublin inició hoy 
el sensacional proceso por espionaje, sabotaje y atentado a la seguridad 
del Estado, a raiz de haberse descubierto un Plan general para facilitar 
la acción del enemigo. en territorio de Irlanda, - 

El principal procesado es hasta ahora Stephen Herd, acusado de te- 
nencla ilegal de una estación emisora de radio, documentos de carácter 
militar y “lementos compromctedores, 

El domicilio de Stephen Herd fué allanado cn horas de la noche y la 
policía se incautó de 20,000 dólares amerícaeos, cuya posesión no supo 
explicar. un paracaídas alemán, una gorra militar, varias medallas ale-: 
manas, una insignia de la aviación alemana y otros objetos. Los docume! 
tos se tafisron a la ubicación de puentes, carreteras, líneas de comunica- | 
ción, usinas y acantonamiento de fuerzas armadas, 


Aprueban las medidas del gobierno las Trado Unions 
TONDRES, 25 (Havas), — En la conferencia efectuada por los mjem- 


Bros de la Trade Unions, se aprobó las medidas del gobiel 4 
la totalidad de los TÉCUFADS dn pais. 5 as del gobierno, orgADIZAndO | 


j 
i 


¡altura de Courtrau 
i ocupación de Gante, más al norte, no 
| tiene carácter resolutivo en aquella | 


¡ alteraciones sensibles pues rontinúan | 


] Bueno iras Para TO 


[a Política Eurapea 


CIS Aia 


El, REGALO DE KING=KONG. 
La Situación Militar de Hoy 


SPERAS DE LA DECISION 


Por el General Vicente Rojo 


(Ex Jele de Estado Mayor del Ejéreliv Republicano Español) 
O hay alteraciones sensibles respecto a la situación que describimos ayer. Los alema- 
nes prosiguen su maniobra por la costa para hacer más estrecho el cerco; han ocupado St. 
y combaten en las puertas de Calais 


On 
sisten. M 
lución 
te jus 


No enuncian los alemanes nuevos) 
avances a través del Escalda; 08, 
pues, posible que la resistencia se 
haya consolidado, si bien los alema-| 
nes acusan haber llegado al Lys a la| 

y Roubax. Del 


región por cuanto a su oeste se ha. 
llan los canales que comienzan en el | 
río Lys, en Deynze, y que, al des- 
arrollatse hacía sel norte, cubren 
Aeltre y Brujas; puede pues conti- 
nuar la resistencia tenaz en esa sec. 
tor, sin que tenga trascendencia la 
porción de terreno perdida. 

En el frente de combate alemán 
que mira hacia el sur tampoco hay 


los franceses con el total dominio de; 
la margen izquierda de los rios Soma; 
y Aisne y las acciones locales que se | 
libran en el resto del frente desde 
Atigny a Montmedy, al sur de Se-¡ 
áán, no han tenido repercusión no-¡ 
table para ninguno de los bandos. 


* Boulogne, donde 


sl Este continúa la dura batalla de Cambrai-Valencienes sin que se apunte una so 
vorable para ninguno de los contendientes; el tesón puesto en esa batalla está plenamen- 
cado, pues para los aliados batir allí al ejército alemán supone un éxito táctico reso. 
nante, pero principalmente la posibilidad de lograr el euvolvimiento de | 
netrado hacía la costa; mientras que para los alemanes abatir esa porción del frente implica 
llegar rápidamente a la total resolución del problema militar de Bélgica. 


En síntesis puede decirse que sinmentro Arrás y Saint Omer. con la; 


que la lucha se haya interrumpido 
hay en todo el frente un forcejeo; 
sin resultados de importancia, te-: 
niendo la batalla la máxima inten. | 
sidad en el frente Cambrai-Valen-| 
ciennes y conservando posibilidades 
de maniobra las columnas motorl- | 
zadas entre Arrás y el mar, donde; 
ya han tomado contacto con la par-) 
te posterior dé la líneá Daladier, a+ 
Ambos Jados de St. Omer; ¡ 

Al actual estado de relativa pasi-¡ 
vidad se ha legado probablemente! 
porque; al adquirir, por efecto de la¡ 
extenst maniobra que realiza, el 
frente alemán su máximo desarrollo; 
(puede evaluarse en dos veces y me- 
dia en relación con el comienzo de 
la campaña) y teniendo que comba-| 
tir en todo él, sus fuerzas necesaria- 
mente han tenido que dispersarse en 
cordón. En ello radica una de las! 
causas de debilidad de su actual si. 
tuación, de la que tratarán de salir 
rápidamente aplicando su potencia 
en una zona sensible al conjunto de 
la maniobra; y como es para ellos de! 
mayor urgencia resolver el problema 
belga para disponer de todas las 
fuerzas que ahora retlone ese frente, 
no debe sorprendernos ver que en; 
las próximas jornadas realizan un 
nuevo esfuerzo potente de ruptura. 
bien sea en el frente comprendido! 


Htalia Trata 
de Atraerse a 
los Albaneses 


Confía en que Lucharán Jun- 
to a sus Soldados | 


pronunciados en 
inoluso uno del conde Cia- 


prueba de la solidaridad de Alba- 
nia con Italia en estos momentos 
oriticos, 

Italia parece estar ahora mucho 
más cerca de la guerra, al haberse 
suspendido toda la navegación has- 
ta el 10 de junio. Esto coincide con 
manifestaciones contra las demo- 
oracias, en que los residentes cor- 
sos desfilaron por las principales 
calles. 


Consigna: Libros y cañones 

Al hablar anoche en un teatro de 
Tirana, lleno de estudiantes albane. 
ses, dijo el ministro de Educación, 
Giuseppe Bottai, que el objetivo de 
la juventud albanesa dobería ser el 
mismo que el de la italia 
y cañones”- Esto culmina los discur= 
sos de los dos últimos días, en que 
tanto italianos como albaneses expre- 
saron públicamente Ja parte que co. 
rrespcnderá a Albania en caso de que 
Italia entre en la guerra, En los 
círculos bien ibformados se cree que 
sata serie de discursos indica que 
Italia confía en que los soldados al- 
baneses lucharán junto a las tropas 
italianas. 


Sugestiones de Ciano 

Bottai dijo a los estudiantes: “Pa- 
ra loz escolares de Albania y de lta- 
lia hay una sola consigna y debe ser 
la indicada por el Duce: Libros y 
cañones”, para cumplir nuestros ob- 
jetivos y lograr victorias". Ayer el 
conda Ciano se dirigió an la misma 
forma a los obreros de Albania, di- 
ciendo: “Sois dignos del elogio del 
Duce y sé que estáis dismiestos para 
dejar los picos y las palas y tomar 
los fusiles para 1a gloria de Italia”. 


El conde Ciano en Albania 
TIRANA, 25 (Havas) Ei minis 
tro de Relaciones Exteriores de la» 


Scutari, partió hoy con destino A; 
Regonzína, para examinar los traba! 


J 
cha localidad. 

Más tarde, el condo Clano acompa- 
ado por otros ministros se dirigi 
rán a El Hasan, para regresar final- 
mente a Tirana de donde irán - Du- 
TAzzo, en cuyo puerto se embarcarán 
a bordo del crucero Garibaldi, 


las guarniciones francesas re- 


columnas que han pe- 


dirección general de Lille, y. por el; 
este, desde el frente Autenarde-Cour= 
trai-Tournai, en dirección general de 
Ipres, pues cualquier de las dos di- 
recciones, y sobre todo la combina= 
ción de ambas, pondria punto final! 
en la lucha hasta hoy indecisa del; 
frente Valenciennes-Cambrai, 


Ho, La respuesta francesa 


La verdadera rdacción francesa p 
aun no se ha producido; cuanto más 
tarde en iniciarse es sintoma de que 
va a ser más vigorosa y con mayo- 
res medios; pero será necesario, ade- 
más, que sea oportuna. pues si lle+| 
ga cuando ya haya hecho crisis dos. 
favorable la situación en Bélgica, 
ficilmente podrá evitarse la destrue: | 
ción de las fuerzas que alli operan. | 
Hasta ahora. log numerosos contra- 
ataques franceses a todo lo largo del 
Soma y del Aisne, como los que tie- 
nen lugar en el frente de Sedan, 

roducen como miñimo efecto hene- 

icioso el de retener importantes 

efectivos alemanes que restan a la 
manlobra sobre Bélgica. Sin embar- | 
go no bastan, porque no llegan a! 
impedir el juego de las divisiones 
blindadas, con laa cuales es lo más | 
probable que los alemanes traten de 
vealizar su último esfuerzo. 

Podemos, pues, decir que los alia- | 
dos se hallan en estos momentos re-; 
sistiendo y contraatacando en toda! 
la línea de batalla para retener dis- | 
persas las fuerzas alemanas en el 
extenso frente que han desplegado. | 
y entre tanto se monta esa respues-; 
ta vigorosa cuya iniciación debe ser;¡ 
inminente. Y del lado alemán, mien-| 
tras paralizan la acción aliada en el 
frente Cambrai-Valenciennes se ha- | 
lan igualmente montanto el esfuor | 
zo decisivo, La relativa quietud de 
la última jornada, asi permite supo. | 
nerlo; pero tanto la acción de los: 
aliados como la de los alemanes pue- | 
den considerarse inminentes ; 


A Valor decisivo del tiempo 


¿Quién la producirá antes? El 
tiempo juega en esta romo en 
loda campaña, un papel esencial. y 
ahora puede decirse que os decisivo, 
porque si la respuesta allada llega 
con la debida oportunidad y poten-; 
cia, todo el fruto de la maniobra ale- 
mana, que ya tienen al alcance de 
su mano, se verá malogrado, por el; 
contrario, si aquella respuesta no 1le- | 
ga antes de que se consume el nue- | 
vo golpe alemán, que ya se presenta | 
muy amenazador por el norte de Li- 
lle. y no puede ser contenido, la res- 
puesta aliada, cualquiera que fuese 
su potencia, no podría evitar la caí- 
da de Bélgica. 

Nos hallamos, pues. en las jorna- 
das de la decisión. La audacia, la | 
potencia y, sobre todo. la rapidez en | 
la acción, en uno u otro bando, van¡ 
a provocarla. 


la apta -k * 


"Sola Iatetsto lar 
Movilización de la 
Industria: Inglesa 


ONDRIS, 25 (United). — Se 
Inició la movilización de la 
bidiusteia británica, de confor 
midad con los 1 oderes 
especiales, ponléndoso prác» 
licn Ja nutosización a los minis. 
tros de los departamentos que 
Sorinan log abastecimientos do 
Kuorrá, para: que establezcan las 
condiciones de trabajo a que de- 
berán ujuslnrso las fábricas cn 
toda Gran:Brotaña, 


Celebran la Fiesta” 


Argentina en Italia 


ROMA. 25 (Ha . — La fiesta 
de la independencia argentina fué 
celebrada solemnemente por todos 
los argentinos que se encuentran en 

aia. 

En Roma fué cantado 
en la iglesia nacional ar 
tuada en la.plaza Buenos Ai 
asistencia del doctor Manuel E. Mue 
brán, embajador de la Argentina 
anto el Quirinal y el doctor Ruiz 
Guiñazú, embajador de la Argenti- 
na ante la Santa Sede, personal de 
las dos embajadas y altas persona. 
lidades de la colectividad argentina. 

En Génova una gran corona con 
los colores argentinos fué depositada 
al pie del monumento al general 
Manuel Belgrano; siendo pronuncia: 
da una alocución patriótica por el 
cúnsul, señor Conrado Menchaca, en 
presencia de Jos argentinos de la 
región. 


SABADO, WA 


YO 08:00 1040 SA 


LUMNA” 


"Churchill Exhortó a * 
los Sindicatos a que 
Extremen Sacrificios 


¡LOSPRES; E dd np El primer ministro Winston Churchil] envió 
ina carta al comité ejecutivo «de los sindicatos afili 
de Sindicatos, en la que dico: si a 
“La gravedad do la situación nunionta hora tras hora. 
mos que hacer ún supremo esfucrto 
nuestras libertades y gánar la guerra. 
porativas, Inaplazables, y pagaremos un alto preclo sí no las autisiacenios, 
ebemos hacer frento n nucatris necesidades ahora que el kobterno ha 
sido formado sobro la unidad de la voluntad naclonal, y con la enorgía 
ercadora del pueblo, que ha desportado.a la magnitud do la laren, To 
ncmos plena. confianza en Ja disposición de los obreros organizados "para 
aceptar las obligaciones que surgen de las demandas que se vo obligado 
a hacer el Estado en lo que respecta a la resistencia, la capacidad yel 


sacrificio”. 
Es Prohiben divulgar noticias sobre la lucha 
INDRES, 25 (Associated Press). — El gobierno impus POS; 
ción do toda divulgación de dotalles sobra la e 


Francia, donde las fuerza: xpedicionarias británicas ' ió 
$ o las as Juch; " ión 
muy grave y muy confusa”, AA 


¿,.. Advierten contra la quinta columna en Francia 
YARIS, 25 (United. — La oficina del primer ministro emitió una ade 
vertencia al pueblo contra las nuevas actividades de la “quinta columna” 
que. trata de crear pánico con gran cantidad de volantes impresos con la 


supuesta firma de Reynaud o de altas autoridades, i p 
A a uo a ta 3, conteniendo falsas ór- 


| La adver anuncia también que operadores de la “quinta colume 
ha” han: estado transmitiendo telefónicamente órdenes falsas, 


"COMO DEJAR DE FUMAR 


Best System UNICO MELUDO CIENTIFICO, 10 dira cómo lograrlo Lota y; 08 | 


“Polos tene= 
men defendor el país, mantener 
bas necesidades del país son Im. 


finitivamente, y en sólo 8 dias, sin drogas, regimenes Dj Mo» 
lestías, Envio 30 cts, en estampillas ul Se, A, B. CASILLA UUUKIO 709, Ma, Ad. 
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L dinero que Ud. invierte en adquirir ROPA INTERIOR 
DE LANA MASLLORENS beneficia al productor que 


en las lejanas tierras patagónicas lucha por mejorar 


la riqueza ovi 


na del país... beneficia a los miles de obreros 


argentinos que trabajan en las fábricas MASLLORENS... 


beneficia a la 


economía de nuestra Patria porque es dine. 


ro que permanece aquí, en nuestro suelo! . En este día en 


que se exalta 


recuerde Ud. que es S 


la libertad que nos dieron nuestros próceres, 


un deber patriótico 


luchar por la li 


ber: 


tad de los tiempos 


modernos: la li 
tad económica 
La ROPA IN 


ber: 


TE- 


RIOR DE LANA 
MASLLORENS es 


fabricada por o 


bre- 


ros 100% argenti- 
nos, en una Fábrica 
100% argentina, y 
con lana 100 % ar- 


gentna, que e 


s la 


mejor del mundo! 


MASLLORENS HNOS. S.A. 
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ÉPLICA 


CONTRA REUMA, CIATICA, L MBAGO 


URODONAL| 


25 de 
- de Libertad 


FUE el 10 de Atayo de 1810 un violento desportar de nacionalidades 
americanas contra la oprosión colonlalista de la metrópoli his 
ue, al 


paña 
reloL, el tiempo europeo: 
ecimos despertar de las nacionalidades americanas porque en 

Buenos Aires estalló ol movimiento libertador sin quedar limitado 

las Provincias del Rio de la Plata. La situación era la nrisima on 
Todo el Continente hispánico. Los palriolas do Mayo SIÓN 
en el Joven país de entonces, el pensamiento luminoso de la EIN 
progresista, mientras que la España de Fernando VIII seguía aún 
atada al feudalismo en lo político y lo social, al recuerdo de los 
autos de fe, ala Inquisición, al pasado. Por eso, nuestra ruptura 
con España fué algo más que uno ruptura con un país o la me- 
te4poll que nos oprimia: significó «1 choque de una concepción po- 
lítica contra otra concepción polílica. 

Fué la semilla de la, democracia que empezaba a fructificar en 
suelo americano. Demorrálico fué el contenido de toda la gesta pos: 
terior para llevar a feiía término lo que en el 25 de Mayo fué un 
gesto, una Intención audaz, un propósito apenas esbozado. Y por el 
£entrario, reaccionario, opresar, fué el significado de la contrarre- 
velución que inició Alzaga, encarnó Saavedra y concretó más tarde 
el tirano Rosas. Con Rosas resurge la Colonla hispana, la de los 
autos de le y la Inquisición. $ 


* 

AS lineas estaban trazadas en et país. Dos bandos irreconcilia: 

bles sé disputaban la dirección de la joven Argentina. Alberdi 
frecuentaba Europa, y Sarmiento se inspiraba en Estados Unidos, 
para traer de afuera lo mejor del pensamiento universal. Rosas, 
por el contrario, abatiendo $sc desarrollo del pensamiento líberal, 
derrotando a Rivadavia, creando el latifundio, convirtiendo a la es- 
tancia en la unidad económica naciona), demolía, o pretendia demo. 
ler, Lodo lo grande de la Revolución de Mayo. 

La Lucha fué Jarga, y sangrienta, Al final triunfó en Caseros. la 
idea y la voluntad democrática. Pero ej pensumiento liberal de la 
Argentina, que marcó rumbos en fedo el Continente americano, ape: 
nas si pudo brillar en el transcurso de pocas décadas, Las auficien. 
tes como para darnos unn legislación progresista, uma gran Cons- 
titución, la ensoñanza laica, el Código Civil de Vélez sárstleld, la 
autonomia universitaria di ellancda, 

Las fuerzas de la reacción colonial no quedaron quietas, porque 
estaban derrotadas, pero no vencidas del todo. Ellas, conspirando cn 
la sombra, organizándose politicamente sobre la base de la estan: 
cla rosista, nos dieron el "régimen" de las oligarquías qu el radi 
calismo y nrasas populares del 90 comenzaron a combatir. Con Ca- 
seros y con el 080, todo lo revolucionario y popular de Mayo renace 


a e 


decir de Sarmiento, daba las lioras con rolraso en el 


Mayo Fecha ; En ont an 


con fuerza extraordinaria, con empuje incontenible. 
PA h 


A oligarquía mandó a 
loz “Incondicional 
clonarios fueron tamb 
trabajadores, “Patriot 
para encontrar en bajo 1a ins 
idsología fascista ovenía de 
provenía de España, “patriota: 
chiporra, por el haz Lictor, por la « 
Entre 192% y el 30, los fals 


de “dirigir 
quitas de F 
sos nacionalistas perten 


lárez Colman, en el 89, "Patriotas" reac- 
io ep 1910 salieron a la calle a apalear 
de ese mismo tipo se organizaron en 1919, 


** trocaron la mazorca por la ca- 


areentira por el camino de los monar- 


ra que rindieran el homenaje de 


piracián de un poeta tornadizo, la 
Rema como ayer lo reaccionario 
ruz gamada. 

listas”, buscaron el resquicio 
inlos, en los sitiales desde don- 


1ropa. 


Legión Civica Argentina en 
anzados en el nuevo Mesias que 

a el poder en Berlin; on 105 batían palmas por ese general 
Franco que empezaba a marchar contra Madrid por cuenta da Jtalla 
y Alemania; en 1937 se adhirieron al Ejo Roma-Berlin: en 1939 se albo. 


en 1033 volvieran aus ojos esy 


ue osa festejar un nuevo aniversario de 
presentar lo que Mayo, precisa 
pa empsz0 a demoler como contrario a nuestro anhelo de pueblo 
libre: 
Hoy, como en 1810 una pequeña oría que no representa opinión 
de ningún sector. conspira contra nuestra tradición lMbre y democrática. 
Es la misma pequeña minoría que en 1930, lograra posiciones 
desde las cuales ha venido realizando una campaña antipatriótica, 
En 1940 los sororende la realidad democrática argentina, jamás sen: 
tida por ellos, en pugna con la perturbación totalitaría, que los 
anima. 
La revolucion. + de Mayo es lo papuls 
do la demás es ficción que con dem 
no para destruir 130 años de esfuerzos Ciento treinta años de esfuerzos 
que en esta hora sombria para ey mundo y América debemos comprome. 
ternos a defender contra todas los obetáculos. 


En lo Ultimos 10 Días 


habría Perdido 300 Mil 
oldados. el Fuehrer 


Los Atacantes Perdieron la Mitad de sus Efectivos en las 
Operaciones Frustradas en el Río Aisne 
UEVA YORK, v5 L Press). 


misión radiotole 
que cuando menos medio millón de snlé 


sr, lo líbera!, lo progresista; to. 
ia o violencia prepara el terre. 


wiated Press), — Se captó una trans- 


dos alemanes se perdiá en 


los últimos 10 días de lueba, El anunciador dijo que el cálculo has; 


bía sido hecho en Par 
Añadió que en 


os autorizados se afirma que 
el avance germano 


ica de Londres, en alemán, informando 


Llegar a 
Dunkerque 


Infórmase quo Ceroan a los 
Aliados en el Artois 


ERLIN, 25 (United). << Del cuar: 

tel general del Flihror anuncia» 
ron hoy que Boulogne-aur.Mer cayó 
en poder de los alemanes, que Ch: 
lals está rodeada, que los gofmanos 
se apoderaron de Gante y Courtral 
y que cruzaron el río Lys 


Otros anuncios alemanes 

El comunicado del cuartel general 
informa que e) cerco en torno a los 
aliados en el Artols y on Flandes 
se estrochó considerablemente ayer 
“Hasta completarlo finalmente", que: 
dando encerrados en esa zona el ajér» 
cito belga, los cuerpos de ejército 
francés lo., 70. y 0. y el iúeleo 
principal de las fuerzas expedicio: 
narlas británicas, 

Entre Roubaix y Valenciennes los 
alemanes están atacando las fortifi. 
caciones fronterizas francesas y tam: 
blén atacan al nordeste de Dovai, en- 
tre Valenciennes y Vimy, Los alo. 
manes tomaron el puente de Vimy 
y ocuparon alturas entre Lillors, 
Saint Omer y Gravelines, 

Aumenta cada día e] número do 
pristoneros tomados y el botín de 
guerra, Las fuerzas nércas prosi. 
guen sua bombardeos de las concen: 
traciones de tropas, columnas móvl- 
les, emplazamientos de baterias an: 
tlaéreas, los muelles, tanques de pe- 
tróleo y demás dependencias de los 
puertos francobelgas, asi como tam» 
bién las bases de la artillería, 


Habrían capturado Calais 


BERLIN, 25 (Associated Pross). — 
Despachos no confirmados dicen que 
los alemanes cadturaron Calals esta 
mañana. En fuentes autorizadas se 
dice que la captura de este puerto 
estratégico frantós "es muy proba: 
ble”. El otro obfelico de las unida. 
des motorizadas alemanas que ne di- 


ESTAMPA DE 


LA BARBARIE 


o) 


Escribe PERTINAX 


Italia Teme Ahora la. de 


id o 0 0 
Omnipotencia Nazista 


¿ [Rusia, que Consolida su Posición en el Báltico, Incita a 


Suecia a Rechazar Todas las Demandas que Hace el Reich 


A 
(Correspondencia exclusiva para CRITICA, transmitida par la United Pres. Merechos reservados, Prehibida la reproducción (102 


fal y parcial 
Peris 25, — Mientras se desarrolla la batalla de SommerScaut-Aisne ciertos Estados se preguntan 
para Y 


temente s1 convendría aprovechar la concentración de fuerzas militares alemanas en 0] oeste 

ver con un mínimo de intervención do su parte ciertas cuestiones que los interesa realizar: 
sus reivindicaciones públicamente confesadas o secretas, Hace algunas semanas, veinte divisiones ale 
manas (informaciones diplomáticas y despachos de prensa lo han anunciado) estaban concentradas en 
Esloyaquía y en Caríntia. Después han oido transportadas a otra porte. A la vez se han perturbado las 
relaciones rusorrumanas, Por iniciativa del Kremlin, el expreso Moscú-Bucarest ha sido suprimido y las 
explicaciones dadas no han sido satisfactorias, Además, inmediatamente después de la conclusión del 
«acuerdo comercial rusoyugoeslavo, cuerpos dul ejército rojo se han aproximado a los Cárpatos. Rusía 
$e propara contra el reflujo eventual de las armas alemanas hacia el exte. Incita continuamente al mi- 
sislerio de Estocolmo a rechazar todas las exigencias alemanas, concernientes al encaminamiento por 
territorio sueco de los convoyes de abastecimiento destinados «u los contingentes alemanes aislados en 
Narvik. Rusia consolida su posición militar en los paises bálticos. 

En Jtalia se manifiesta AULAS una doble tendencia; amenazar y prepararse. Sacar partido de 
la coyuntura actual para cumplir el programa exterior fascista. Al mismo tiempo, comportarse de ma- 
nera de no acrecentar la potencia material de Alemania. de lo que sería Mussolini el primero en sufrir 
si Alemania sale de la guerra con demasiada omnipotencia, ¿Cuál sorá el resultado de osos objetivos tan 
divergentes, «pero que ho son necesariamente contradictorios, y que hay que distinguir buio loz clamores 
de la prensa y de la radio? Lo sabremos sin:duda pronto, PERTINAX 


PI 
——————= 
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rigen hacia el canal de la Mancha! 


desde Saint Omer, es ol puerto de 
Dunkerque pero hasta ahora no se 
han recibido informaciones que In: 
diquen a qué distancia de este puer. 
to se encuentran las fuerzas alo 
manar, 

En loz circulos bien informados se 
dice que es posible que el puerto as 
Boulogne-sur-Mer, que se encuentra 
exactamnte al oeste de Saint Omer, 
esté también en poder de los alo: 
manes, pero que no se puede con- 
firmar este hecho mientras no apa» 
rezca on el comunicado oflcial. En 


los alemanes han ostablecido alre- 
dedor de los ejércitos aliados está 
siendo estrechado. sobre todo ahora 
que el ala oriontal del ejército ale. 
mán_está prosionando desde el lado 
de Gante, y que las tropas aliadas 
ss verán completamente acorraladas 
dentro de pacos dias. 

Por otra parte, se espora que las 
bases séreas alemanas a lo largo 
de la costa del canal de la Mancha 
tendrán un efecto estrangulador so: 
bre Gran Bretaña en cuanto se ha: 
yan cercado por completo los ejér- 
cltos aiíados. Personas bien entera: 
das opinan que la aviación alemana 
es capaz de impedir la retirada de 
Jas fuerzas aliadas "que quieran ale: 
Jarse de la muralla de acero del 
ejército alemán”, 


Confianza nazi 


BERLIN, 25 (Associated Pross),— 
Jofes militares expresan la con. 
Cianza de que el “cerco de acero” es. 


lablecido alrededor de los aliados en ' 


Bélgica, no podrá ser quebrado, no 
importa qué esfuerzos se prodiguen. 
Admiten que las fuerzas alladas 


¡ encerradas dentro de este anillo lu- 


chan bravamente, de manera espo- 
ial los franceses 


El cerco germano tiene forma pa- 
tecida a un triángulo, que sigue más 
o menos de Calais a Cambrals. de 
donde llega hasta un punto de la 
rosta, al Norte de Gante. Los ale- 
manes pugnan ahora por liquidar a 
las fuerzas alladas encerradas, acen- 


A 


LA GUERRA TOTAL del nazismo so ensaña con las mujeres y los 
niños de Francie, Las doliontes caravanas que huyen de los inva» 
sores por las carreteras del Norte son objetivos propicios para 
los pilotos nazis que las amotrallan sin piedad, casi a ras dol suelo. 
Esta telofoto, exclusiva para CRITICA, onseña a dos do las tan- 
tas víctimas inocentes de la barbario hitlorista, una madro y su 
hijita acribilladas por los disparos germanos 


tacaron 


10] 


Se carece de Noticias 


la Costa 
Noreste 


sultaron Heridos 


|] ONDRES 5 (United). — Avior 

nes pesados de bombardeo “ale: 
Umanes atacaron la costa noresto del 
lps, en las primeras horas de la 
mañana de hoy, y bombardearon los 
condados de York, Suffolk y Nor: 
Ufolk, quedando heridos por lo me: 
mos 11 civiles. 


/ . Mat 
El comunicado británico 

LONDRES, 25 (Associated Press) 
Esta mañana el Ministerio de Avía- 
[ción dió un comunicado dando cuen: 
¡ta de que la aviación germana bom- 
¡bardeó una región de Inglaterra, hi 
[riendo a 8 civiles, tres de los cuales 


| La Aviación Alemana 


Habría € 


>] O s 
¡| Exitos en Noruega 
en las zonas do; z 
Arras y Cambrals, poro hasta aho... 
va añaden de que de nada les sirvo, ¡ 


ERLI 5 (Associated Press). 

' tolofónica mspecial se anunció « 

| logrado otra victoria en las costas d 

elo, se causaron graves averías y s 
mismo tiempo que se hundieron ur 

| namiento, y se averiaron otro cruc 


¡ namiento. Sa agregó que un acorazado que anteriormente habla sido al 
| canzado por dos hombas, esta vez lo fué por tres y quedó fuera de accló; 


Por lo Menos, 11 Civiles Re- | 


camblo, se asegura que el cerco que | 


del cónsul Argentino 
en Boulogne-Sur-Mey 


ARIS, 25 (Havas), -- Contra. 

riamente a lo que fué anun- 
ciado ayer, el cónsul de la Ar. 
gentina en Boulogne-sur.Mor, 
señor A. Almonacid, no ha lle. 
gado a Paris, donde no se tiene 
ninguna notlcia de él. 


debleron ser hospitalizados, Damos a 
continuación el texto del comuni: | 
cado: | 
“Aylones enemigos arrojaron bon 
bas anoche en North Riding, del con+ 
dado de Yorkshire, Ocho civiles re 
sultarón heridos y tres de ellos fue: 
ron internados en un hospital. Las 
bombas causaron algunos daños ma: 
teriales, También cayeron bombas en 
las zonas rurales de East Anglia, sin | 
que se registraran bajas, Los daños 
materiales fueron leves, resultando 
averiadas dos chozas, Las defensas 
antiaéreas entraron en funclonamien. 
to”, 


onseguido 


Por medio de una transmisión radio. 
pue las fuerzas aéreas alemanas han 
e Noruega, De acuerdo con este anun- | 
e puso en fuga a un portaaviones, al! 
” crucero y dos huques de aprovisio- 
era y otros dos barcos de eprovislo. 


SECCIONES DE VENTAS: 


PRODUCTOS QUIMICOS 
PARA LA INDUSTRIA 
PARA LA AGRICULTURA 
PARA DROGUERIAS 
FINOS Y PUROS 
PARA LA: VITIVINICULTURA 
PARA LA GALVANOTECNICA 
ACIDOS, AZUFRES Y DERIVADOS 
DISOLVENTES Y DILUYENTES 
PAPEL TRANSPARENTE ""CLAR-APEL" 
ANILINAS, ACELERANTES, PIOMENTOS 
Y COLORANTES 
PINTURAS, ACABADOS Y AFINES 
CUEROS ARTIFICIALES 
CARTUCHOS DE CAZA Y TIROS 
METALICOS 
PELICULAS RADIOGRAFICAS 


REPRESENTACIONES 


E, 1, DU PONT DE NEMOURS £ Co, 
Y SUS AFILIADOS 

IMPERIAL CHEMICAL INDUSJRIES 
11D, Y SUS AFILIADOS 

INTERNATIONAL MICKEL Co. OF 
CANADA LTD, Y SUS AFILIADOS 

AMERICAN CHEMICAL PAINT Co. 


h 


DE TODOS LOS 
OBSTACULOS 


O Los acontecimientos internacionales han 
creado a nuestro país una situación llena de 
dificultades. Todos los días se suscitan nuevos 
y complejos problemas de importación, Las 
dificultades no dependen de nuestras activi. 
dades. sino que nos están impuestas por fae- 
tores ajenos a nuestra economía y a nuestra 
política internacional. , 

O  “DUPERIAL” debe, pues, desplegar un 
esfuerzo máximo para superar todos los in. 
convenientes y cumplir «u programa, que es, 
principalmente, el de colaborar con los homs 
bres del campo y abastecer de materias pris 
mas a la: industria nacional. 


mente se llevó 4 cabo con varjos 


fueron rechazados, perdieron los » 


tivos. 


Los nazis afirman que sólo perdieron dos mil hombres en Holanda 


BERLIN, 25 cUnitedo. 
erimentadar por el ejército 


rt sobre el Meno, que reciente. | 
waques sobre el Aisne, los que | 
antes la mitad de sus efec | 


tuando el esfuerzo sobre Lillo, cen. 


ra los nazis 

En fuente autorizada «e declaró 
* que. los ejércitos alemanes reduje - 
ton el triángulo de Flandes en laz 


ánuncia que las pérdidar ex. 
n Holanda totalizaron menos de 


¡ y que un gran barco cisterna había «ido también averiado y encallado. 
Tro industrial altamente descabl pa: 


Mos treoras partes durañte las últi. | 
mas 48 horas. Se añadió que, el alto | 


Sigue la lucha al sur de Narvik 
ESTOCOLMO, 25 (Del enviado especial de la Agencia Havas on el | 
te de Narvik). — Las fuerzas navales británicas han bombardeado 
ses aércas alemanas establecidas en Andaimes, destruyendo | 
tos de combustible y algunos aviones, 
rios destacamentos de la 6a. división noruega progresan hacia 


SULPHUR EXPORT CORPORATION 
JOHH POWELL A Co, INC, 
ALGRIGHT 2 WILSON 

DINHEY 8 SMITH Co. 

CHANCE % HUNT 


O A pesar de todos los obstáculos cumpli. 
mos con nuestro deber. Podemos decir con 
entera satisfacción que nuestra clientela no 
ha visto mayormente entorpecida la marcha 


de su industria, ya que tenía en “DUPERIAL” 
un amigo sincero y leal, en el cual podía cone 
fiar plenamente, e 

O Creemos haber respondido a las necesi» 
dades del campo y de la industria nacional a 
pesar de la guerra, a pesar de las oscilaciones 
de los precios y a pesar del caos económico, 
en que se debaten los principales países ex, 
tranjeros. 

O  Colaboramos asi, en la medida de nues 
tros esfuerzos, en el advenimiento de una Are 
gentina grande y poderosa. 


INDUSTRIAS QUIMICAS ÁRGENTINAS “DUPERIAL' 
Paseo Colón 285 « U, T, 34:Defonsa 2191 + Buenos Aires 


Rosario: España 1114 Córdoba: Rivadavia 641 Mendora: Necochea 191 
U, T. 25750 U. T. 4672 Teléfono 12568 


comando, espera terminar con Jos |*! 3ud. Las operaciones se llevan a cabo en alturas que varían entre 400 
aliados allí encerrados en el curso | a 1.000 metros. Los noruegos han logrado ventajas en la actividad de 
de una semana. sus patrullas volantos. 

' a 


Italia Suspendió Toda su Navegación 


rn gs pa s 
Transatlántica Hasta el 10 de Junio 
ROMA, 25 (United). — Italia sus. o anunciaron ayer y fueron las del Rex, 

pendió toda la navegación trans- | cuya salida se aplazó del 29 de mayo al 
atlántica desde puertos italianos, has- 


12 de junio; el Conte di Savoia, del 12 
ta el 10 de junio, Además no se han fi- 


de junio al 23 del mismo mes; el Nep- 
jado salidas para el Cercano Oriente. | tunia, del 24 de mayo al 21 de junio y 
Las primeras postergaciones se 


Al gran pueblo 
Argentino, salud / 


NIOL 


1000 muertos y un número de 
Reitera Ja asevera 
ridos en _el bombardeo 


heridos que no especifica, 
ión de que hubo menos de 400 muertos y 365 he: 
de Rotter , á 


DOLIDENS GRUVAKTIEBOLAG 
UNIÓN OIL Co. OF CALIFORNIA 
KEMBALL DISHOP £ Co. 
POCAHONTAS FUEL COMPANY 
PLANT PROTECTION LTD. 


SUCURSALES" 
ROSARIO; ESPAÑA 1114 
CORDOBA: RIVADAVIA 647 
MENDOZA: NECOCHEA 191 


CONOZCA A FONDO LAS LEYES DE LA CAZA 


GRATIS. Enviamos e todo aquel que lo solicite por 
medio del cupón inserto en este anuncio, el interesante 
librito: “La Caza. sus leyes”. Contiene datos e informa. 
ciones de sumo interés para los amantes del deporte. 


Sres. CARTUCHERIA ORDEA ARGENTINA - PASEO COLON 285 - QUENOS AIAES 


Sirvanse enviarme, GRATIS, el interesante manuel que trata 
de las leyes de la caza. ($ (09) 


Nombre .osmonco. 


Dirección .. 


Es el Terremoto miás 


> > > a / 


¿Fuerte Registrado en 
los Ultimos 30 Años 


«Alcanza Expreslonos; de. Horror el Número de: Muertos y 
'Heritlos, y se teme que: Aun Sean Dosoublertos Muohos más 


165 do haberaldo naotado por dos fuerles Lom: 


tl 
HO 5481 tota 
SENASA An O e ¡ón costuncra foro. dé 


el 
1 run torcer toniblor que se 40 minutos después do la 
MEN Añocho y quo aumentó el Fisico, Ñ IA 


da par vecino de Chorr 


sonas: devasiad 


le: los cualcs ulcanzó las pronorclo: 
daños cn LIMA, y que E 
mente. 


AUS 
os y cl sufrimento en 1ns 


número de las. victimas aumenta gradualmente 


+ El número de víctimas va aumentando lentamenlo, y hasta ahora so 
le n los muertos en 300, on tanto que los heridos suman por lo me: 
Eo] 18do, cifras que es posible que aumenten a medida que se van remo: 
Viendo los escombros eu los zonas más alectadas de la roglón; Las vicll» 
fisx que se conocen hasta atiora, de acuerdo con las listas hochas son to* 
das de naclonalidad peruana, con excepción de una que os de: naclonall. 


dad china. 


Deapués de una noche terriblo de incertidumbre y de pánico, en que] 

Yi gento prefirió pasarla fuera de sus casas, ¿campando en los parques, 
blazas, avenidas y demás lugares abíortos, esta mañana la población co: 
jenzó a reaccionar valerosamente para acudir en socorro de las victimas, 


de los heridos y de los sin hogar, y 


para disponerse a reedificar a la ma: 


r hrevedad las zonas destruldas, estimulados por las enérgicas medidas 


doptadas por Jas autoridades. 
s Lima presenta un 


aspecto desolador 


La oludad presentaba esta mañana un aspecto de desolación, El frio 
dla Invernal agregaba un tono más de tristeza a la vieja cludad peruana, 
en cuya larga historia se han producido grandes dosastres causados por 
1ós terremotos, pero donue desde hacia 50 años no se habla producido uno 


de la magnitud del actual. 


Los temblores que se produjeron en la tarde de ayer y el último de 


anoche, cuya intensidad fué mayor 


que el segundo, terminaron por de: 


rrumbar los edificios que habían quedado en malas condiciones como con: 
secuencia del terremolo de la mañana. Esto fenómeno fué más intenso 


en Chorrillos, que es uno 


mado, ex el que menos ha «ulrido. 


Terrible situación para los habitantes de El Callao 
¡tuación ora hoy conmovedora. Miles de Rontes. lo. 
das ellas de condición humilde, pues el puerto tiene un cievado porcentaje 
de población obrera, emanecieron ac: mpados a la intemperie, pl<5 sus 
hogares quen di idos. Las autoridades políticas y policiales del 


puerto, con la cooperación de la: 


instit 
Auxilios inmoñiatos para proporcienar alimento a las victimas, de acuerdo 
con las instruccione: apartidas por el gobierno. 


Abarcó una considerable extensión el terremoto 

Según las noticias que se han recibido en Lima, el movimiento sismico 
ha abarcado una considerable parte de la costa del Perú, desde varios 
Kilómetros al sur de Lima hasta el departamento de Piura en el extremo 
marte del pais, y aun so ha sentido hasta Guayaquil, en el Ecuador, de 
acuerdo con los cables recibidos por la United Press. 

Ademós de haber alcanzado a las ciudades del norte del Perú, tales 
como Huarho, Trujillo, Pacasmayo Chiclayo y Piura, el sismo fué de tal 
intensidad que también ha sido sentido con violencia on algunas 20Na8 
de la cordilloro de loz Andes, en el departamento de Hueraz y otros del 


El gobierno estudia las medidas a adoptar 


Norte. 


E) consejo de ministros celebr 
Prado para adoptar las medidas ne 


los indispensab a las victimas del sismo. El consejo rosolv ebrir 
créditos extraordinarios para la reparación y la reconstrucción de nuevos 

s. También se concederán créditos espociales a los pro- 
pletarios daranificados, para que procedan a la inmediata reconstrucción 


barrios aslsmi 


de «us inmuebles 
Se informó 


de los lugares qUe m5 ha sultian por el ye 
vimiento sísmico. por tratarse de un balueario de casas antiguas, en 8 
mayor parto de adobe. Miraflores que es una de los bainearlos más mo: 
dernos de Lima, con sus casas construidas la mayor parta en comento ar. 


Jones de socorro, organizaron los 


sexión con a presidencia del señor 
arias tendientes a levar los auxl: 


almente que las aviones enviados en vuelos de recono: ; 


E . A 
cimiento al norte y al sur, comunicaron que las unicas poblacionss afec. | 
tadas considernblemente por el terremoto son Chancay y Huaral. dos | 


zonas densamente pobladas al norte 


de Lima y El Callno, de las cuales ¡ 


no distan mucho, nsro que en el resto del país ño «e han producido daños. 


El número de los 


(United. — “El Comercio” calcula que los muertos en los 
e E os heridos a 8000. mientras es “El 
ás de 300 y los heridos en 5.000. 


recientes sismos alcanzan a 200 y 1 


Universal” estima los muertos en mi 
Las calles todavía están llenas de tierra; durante toda la noche las 
cuadrillas especiales estuvieron levantando los escombros en Lima y El 
Callao. siendo la situación nrás dificil en el puerto, porque al parecer 
alli estuvo el epicentro del terremoto.* 
Continúan llegando noticias de low alrededores de Lima, sobre todo 
donde también se derrumbaron casas 


1. a 109 kilómetros al norte de Lima, 
los sismos causaron dos muertos y varios heridos. 
Pasa de 200, el número de los muertos en El Callao 
EL CALLAO, 25 (Awrociated Press). — Al mediodia se informó que 
él número de muertos en este puerto por el terremoto de ayer, para de 


de las haciendas y pueblos vecinos, 
hubo algunas victimas. En Huara 


¡ue MO. 
cai 
Áviso Fúnebre ñ 
ISIDORO CAVALLARO 


fílicos, sobrinos, primos y demár deudos 
invitan a sus relaciones a acompañar los 
restos del extínto 11 Comenterio del Oost 
mañana domingo 26. a las 10. Unica 4 
tación, Casa mortuctía: Solls 1401 El du 
lo se despedirá por tarjéta, — Servicio Ca: 
Cichero. 


ANILINAS | 


“COLIBRI” 


PARA TESIDOS DE PRENDAS EN 
¡ENERAL 


endo E 
les COLIBR 
y Saca Maneras COLIBKI 

Fsplraies Mata Mosquito COLIBRI 
Mata Hormigas COLIRRI 
Mata Chinehes COLMSRI 
RATICIDA. COLIBRI 
TODOS PRODUCTOS DE ANILINA 

"COLIRRT" 
Alvarez Thonins 1340,00 - Ms, Alres 


UT, 84 caretas 1318 y 2058 
Aé AAA 


muertos y heridos 


el Ataque 
a Trotzky 


Habrían Llegado a México 
Sólo Para Eliminarlo 


paradero de la banda qu 

ayer la residencia del ex líder so- 
viótico León Trotsky, amctra- 
llando su dormitorio desde los 
evatro costados, 

Los funcionarios a cargo de la | 
investigación declinaron revelar 
si se habían hecho arrestos o si : 
habían localizado ¿tupos sospe- 
ehosos, La creencia general es 
que el atentado es obra de ele- 
mentos que entraron al país con 
el único objeto de climinar a: 
Trotsky. 

Sería obra de la 5a. columna 


MEXICO, 25 (Associated Pross).—- 
De acuerdo con órdenes expresas del | 


¡la con exsetitud, pues en ningún hospital o estación de primeros auji- 


ed E Ba A 


N IENTRAS el mundo eico bajo la angustia de la barbarle, queriene 
do arrasar con todo lo que la civilización tiene do más hermoso, 
he aquí que esa vos tonante que rigo secretamente destinos univorsa: 
les, deja ote su palabra, como para hacorso presonte cn esta hora fu 
nesta, on menos de un minuto de duración, un movimiento sísmico ha 
destruido parto do la ciudad de Lima y poblaciones cercanas. A pesar 
de que no existen datos exactos, por haber quedado intorrumpidas en 
parte las comunicaciones, los muertos suman centenares y se cuentan 
por miles los horidos, El horror de las poblaciones ha salido a las co 
los, entre lamentos dosgarralos e intentos de huída, Poro los escom 
bros de altos edificios caian sobre los infortunados. Un estruendo de 
derrumbe cumdió en el espacio, mientras la muerto ponia en todo su 
sombrío signo de desolación. Parecía el sueño cumplido de un jefe 
nasi. Por las calles, pasalo el signo, gentes que clamaban llamando a 
«us familiaros desaparocidos. Cnox rotolriendo escombros, entro los que 
aparecia la mitad de un cuerpo, o sólo una mano alzada como pidion» 
do piedad. La torre de la iglesia de la Trinidad, cayó de lado, pulve- 
risada en el aire, como si fuera el espíritu en crisis de la época: Y en 
to lados el: pánico, en seres humanos y animales, perros y caballos 
se tleron huir onfurocidos, en una marcha dislocado, cayendo lor más 
dobajo de los edificios que se derrumbaban. En menos de un minuto 
la obra del hombre, el esfuerza de cientos de años, la brega por crear 
y construir, quedó trasformada en un campo de ruinas palpitantes aún 
porqeu estaban mezcladas a vidas humanas, salientes en lo infinito de 
la muerte 


AA 


Patéticas Escenas 
Ocasionó el Sismo 


"RA RRA 


Alto Tributo Cobró Entre los Niños 


— Por LUIS LEON P. 


pas 23 (Correspondencia especial hara CRITICA, transmitida por 
Associated Vress). — Al amanecep se registraron nuevos momentos 
de gran dramaticidad cuando muchas personas que durante todo el 
día de ayer habían buscado infructuosamente a los famillares delnare 
cidos, les encontraron ya cadáveres en la Morgue o gravemente Hiorl- 
dos en los hospitales, 

La lista de muertos Megó entonces alrededor de los 200, en tanto 
que los heridos graves o loves, pasan de los 2.000, No es posible decir. 


llos fué posible cumplir con los requisitos normales de inscribir n todos 
los: que entraban, Ma] podía pensarse en ello si de los segundos do- 

pendía da vida de muchils personas, d 
EJ terremoto cobrá su mayor precio en la infancia. El desastre en- 
aban en plena clase y en su carrera alo. 


desastre habría sido total. 

Los informes que se reciben de provincias hacen saber que se sin- 
dieron temblores de varlable intensidad. En Palla, Salaverry, Vlura, 
Chancay y Huaral, tuvieron proporciones de terremoto. En Arequipa, 
Trujillo, Cuzco, Muancavelica, Huaraz, Ayacucho, Huancayo, Mollendo! 
Matucana Puno y Caraz, fueron de menor Intensidad, 

Despachos recibidos de Huacho anuncian que muchas casas se de- 
trumbaron y que dos personas resultaron muertas, 

Anoche el presidente Prado presidió una reunión extraordinaria 
del consejo de ministros, en la que se aprobaron numerosas medidas 
para aliviar la situación de Jas víctimas y mantener el orden público. 
Por cuenta del Extado correrán Jos gastos de ontlerro de todos los 
muertos, Se alimentará y vestirá gratullamente a los que lo han per- 
dido todo, que serán alojados en edificios públicos. Por su parte el ar- 
zoblspo dispuso quo los sacerdotes den todas las facilidades para los 
entlerros, 

La municipalidad de Lima adoptó otras medidas y lo mismo hicio- 
ron las de El Callao, el puerto más importante del Peró, que fué seve- 
ramento castigado, y los balncarios, 


LUIS LEON P. 


Armstrong Venció por 
K. O. Técnico a Zanelli 


OSTON; 25 (Havas). -- Hen- 

Ty Armstrong defendió vie- 
toriosamente su titulo «le cam 
peón mundial de la categoría 
writer por ima vez, al ven: 
cer por knock out técni=o en el 
So, round a Raloh Zanelli. de 
Providence, Rhode Island: 


den un 
Destroyer 
de Francia 


Berlín lo Anuncia sin Dar el 
Antex de ser declarado vencl- ió 
do Ralpn Zanelli fué der bado Nombre de la Embarcación 
cuatro veces por terribles dere- y y ” 
chas de Armstrong. ee del DEAN 


o nc rc catas | Uy destructor francés fué hundido 
en el canal de la Mancha. cerca de 


Calles Buscando a sus Parientes 


RRA RRA CIA 
Es Desolador el Aspecto de Lima Cubierta de Escombros 
Por ALBERTO BUTRON 


y 25, (Correspondencia especial paran CRITICA, (9) escombros de las zumdus densamente pobladas de Ja 
trasmillida por United Press). — Tres fuertes su q eludad, especialmente cn los barrios pobres, Duran: 
cudidas en el espacio de 13 horas provocaron en el to el pánico que se produjo, los familiares se despordl- 
Perú unn de Jas más grandos tragedias en Ja larga gnron en todos sentidos, y hoy recorrían las calles (ras 
historia del país, nues 6] terremoto provocó la muerte | fundo de reunir Jas familins, mientras los niños Mora- 
de más de 400 personas, dejó a millares de familias ban desconsolidamente buscando u sus pudres, que en 
sin hogar y cuusó enormos pérdidas. muchos casos no volverán n ver más. 

Estn catástrofe, la más gravo que lay sufrido la Estas escenas recuerdan a otras catástrofes anto 
nación en los últimos 69 nños, sp compara con ol to» | rloros, pero Ja trugedia de Corpus Christi es mucho 
rremolo de Turquía, en dictembre púsido, que devas- | más intensa on vista de las proporcionos del desastre. 
tó ln rica región do Anntolía, y con el terremoto chi» | Dos sismos minan la moral de la población, porque se 
lono de enero de 1939, que destruyó gran parte do producen rápidamente, y aun nhora centenaros de 


Chillo, pereciendo unas 30.000 porsonas. 

El terremoto se ha denominado “la tragedia de 
Corpus ChistI", Mato tuvo lugar durante la celebra» 
ción do una de las flestas religiosas más solemnes del 
entoliciamo. Irónicamento, la zona más castigada fué 
El Callao, donde los católicos rendian homenaje en Ja 
capilla del Señor del Mar, en la iglesia de Santa Ko- 
sa, La capilla fué construída hace casi 200 años, des. 
pués del torremoto del 28 de octubre de 1746, que 
destruyó Lima y el Callao, y que fué seguido por un 
maremoto que casi harrió esta última población, 

La hermosa capita), sede de los Virreyes españoles, 


personas so encuentran recorriendo las afueras de Li 
dm, temerosos de que haya más temblores que nue 
menton las pórdidas y los padecimientos, 

La zona en que se sintió el terremoto se extienda 
desde Piura, cerca de la rica ona petrolera, $00 ki. 
Jómetros 1) sur, hasta Lima y 151 Callao, y Ins cerca. - 
nus poblaciones de Chorril Miraflores, Barranco, 
La Punta y Bellavista, El to de El Callao, cons- 
truído tras duros esfuerzos 's, Quedó cad 
si completamente derrnido en un minuto. 

La tragedia sin embargo no ha minado la moral 
de los peruntos, que se disponen u rehabilitar las z0- 


ofrecía hoy un aspecto desolador, Obreros organizados | nas destruídas con un gran programa de roconstriuo- 
en destacamentos huscan nuevas víctimas entre los 1 clón. 
VOS MUECA Micros AAA lee 


Resfriado y lengua 
sucia : grippe en puerta | 


SACAROL 


> una excelente Purga, de acción suave y clicaz, que no exige guar 
ar régimen y no debe faltar en ningún hogar. “Sacarol'* se presenta 
en forma de una rica cocos, y se toma como azúcar, 


DURAZNOS 


AL NATURAL 


presidente de la república. gener 
Lázaro Cárdenas, la poll centú 
Nus esfuerzos por captura los in. 
tegrantes de la banda que, con am 
tralladoras y otras armas automáti- 
cas, atentaron contra la vida del 
líder revolucionario León Trotsky. 


lHasta ahora, sin embargo, no se 
ha logrado la pista de los asaltantes, 
que, en número de más di 
pieron en la casa de Trots! en Co- 
yoacán, huyendo al fracasar su te 
tatíva, llevándose a uno de Jos ge - 
eretarios y guardaespaldas del efe 
revolucionario. 

Los circulos polílicos sostienen 
que, el asalto, demuestra concluyen. 
temente que en México actúa una 
“quinta columna”, formada por co- 
munistas y nazis, 


¡la costa francesa, por el fuego de la 


artilleria antiaórea alemana. Sin em- 
argo no da u conocer ni el nom- 
bre del destructor ni el lugar exac- 
to donde habria sido hundido, 

Temen por un buque inglés | 

LONDRES, 25 (Havas). — Se teme | 
que el pesquero England que condu- 
cia a Inglaterra numerosos refugia. | 
dos civiles belgas haya sido hundi- 
do en el Mas de Norte. 

Se ignora el número de pasajeros 
que conducía el England. 

Hoy han llegado « costa britá-: 


¡ nica numerosas embarcaciones a mo. | 


tor, procedentes de puertos belgas, | 
conduciendo refugiados, Dutante la 
travesía algunas de esas embarcacio. 
nes fueron ametralladas por aviones 
aleman: 


| 


g 
Ñ 
) 


l 


Ln 


No. tenemos otro sello 


SN ese sello, que es nuestro Escudo; sólo la Bandera con 
sol, la que se levanta en las escuelas y en las (ortalezas, 
es la que so lza en nuestras dependencias, y de entonar nuestros hombres 
una canción, clla es cl Himno... Todo eo Y PF tiene el valor pleno de 
lo argentino. El pueblo lo ha hecho y al pucblo se debe. Su grandeza 
actual tiene csc significado: es el fruto del esfuerzo y el apoyo unánime 
del país. Que cse apoyo y ese esfuerzo se extiendan a todo lo que en 
la industria ostente el nombre de argentino, es el deseo de YPF en 


esto día de gloria. 


vor 
ión de lo 


4 resi 
ta más alta expres! 
argentino en la indusiria. 
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SON LOS MAS | 
EXQUISITOS 


0 


Niños Argentinos Gritan a Diario 'en una Escuela Nazi: “Heil Hitler”... Enérgico 


LAPAA 


Hombres de A. Hitler 
Vigilan los Lugares 
de Interés Militar 


En Carmelo, han, Sido, 


Detenidos Agentes Hi. 


tleristas que se Dirigían a la Argentina 


ROSARIO, 25 (De nuestro corres:le llaman, que al parecer fué mé- 


ponsal), -= Numerosos hechos acae» 
cidos últimamente demuestran sin 
dejar lugar a dudas que — cómo. lo 
hemos denunciado reiteradas veces 
cada visita del embajador del Reich 
von Thermann a Rosario coincide con 
na movilización extraordinaria de 
todos los jefes de distrito que mane: 
Jan el espionaje nazi en el litoral. 

Para justificarse, reciontemente in- 
formó cl representante de Hitler al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
que había venido a esta ciudad al 
solo objeto de recibir el saludo de 
sus compatriotas, realizando “una jlra 
nermal”. Pero lo interesante resúlta 
establecer quiénes son esos "compa. 
triolas” y qué misiones cumplen den- 
fro del plan de trabajo trazado por 
el Reich nazi para el exterior, Se 
trata de gente como Allfeld, la seño- 
Ta Fischer y Carlos Dierra, todos en 
inteligencia con los “gauleiters” que 
procuran cotidianamente socavar la 
soberanía de nuestro país. 

El embajador, contro de atracción do 
“turistas” nazis 

Coincidencia sospechosa: conjun- 
tamente con el arribo de von Ther- 
mann a Rosario, se hacen presentes en 
esta ciudad “turistas” nazig en crecl- 
do número que llegan de todo el li- 
tora), Puede vérseles bebiendo, can- 
tando y deliberando en la cervecería 
“Munich”. Son jefes de células y 
*gauleiters” a los que podrá obser- 
varse en grupos, encaminándose a 
celiberar a diversos lugares de la clu- 
dad donde realizan sus sesiones se- 
rotas, 

Existen puntos que atraen especial- 

“mente a estos visitantes, Son todos 
los que otrecen un interés estratégi- 
co: las islas del río Paraná, cercana 
a la zona militar de Puerto Borghi; 
el radio adyacente a los cuarteles del 

1 de Infantería; Remeros Alberdi. 
el campo de aviación de Paganini. El 
nazl Glasser ha dicho de este aero: 
áromo que tlene un control “co 
asiento” en los islotes que miran ha. 
cia Victoria: (Entre Rios). 

Recibidas las directivas pasan a la 

ofensiva 

Asi_sa aprovechan las visitas del 
embajador. Lo conversado con éste 
por sus “compatriotas” queda en el 
mayor misterio. Pero ¡qué coinci. 
dencia! apenas se aleja von Ther- 
mann, sus “compatriotas” y "“gaule 
tíers” se abren en abanico Iniciando 
una ofensiva fulminante sobre el 
interior. Pareciera que en cada zo- 
na, hubiese una movilizacin parcial 
para que los viajeros transmitieson 
las directivas recibidas, Do Paysan- 
4ú, Uruguay, pasan a Colón, en En: 
tre Rios conocidos nazis, Del Salto 
vienen a Concordia, 

El día 20 se realizó en Villa Go- 
neral] Ramírez una concentración 
nazl de proporciones. Un día antes, 
estaba ya en dicha localidad el de- 
Jegado oficioso de von Thermann, 
el doctor Guillermo Luedje, según 


EXTRAORDINARIO ACTUARA 


EL CACHAFAZ 
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dico de la marina de guerra alemana. 
Al parecer, sería éste el “periodista 
Luedje” que Juego de recorrer For. 
mosa, El Chaco, Misiones y otros te- 
rritorlos argentinos y paraguayos 
elevó un informe al Departamento 
de Propaganda del Tercer Reich en 
el que decía que “la Argentina era 
un país de monos, habl:ado por ne- 
gros, indios y gauchos borrachos". 
Luedjo fué recibido con toda pom-= 
pa por el comerciante local señor 
Ricardo JHinz, gerente de la Socie» 
dad Anónima Molino Marinero Ra- 
mirez, quien Je facilitó uno de los 
amplios galpones de esa empresa pa- 
ra la concentración nazi. 

Negado pormiso por el comisario pa» 
ra la concentración nazi lo autoriza- 
ron on Diamanto 

Se anunció que un esa concentra: 
ción se pasarían películas de propa: 
Banda sobre las excelencias del ré. 
gimon nazi. El comisario local negó 
el permiso para la concentración pe: 
ro los dirigentes nazis se rieron de 
esa porhibición y obtuvieron el per- 
miso de la jefatura de policía de Dia- 
mante. 

El acto tuvo naturalmente las ca: 
racterísticas de una concentración 
partidaria. Se leyó una extensión 
conferencia de propaganda en ale- 
mán , interrumpida por los ¿¡Heil 
Hitler! de los concurrentes, Sin em- 
bargo, contó con la asistencia de dos 
funcionarios urgentinos, los emplea» 
dos de la Junta Municipal señoros 
Enrique Zincr y Alejanáro Quindt. 

Damos traslado al señor ministro 

rno de Entre Rios, doctor 

abala, y esperamos que 
aplique las sanciones que el y re: 
clama a los responsables de la jefa. 
tura de Diamante. 

La jefatura policial de Diamante 
expresó más tarde que había sido 
engañada al solicitársele el permiso 
pues los organizadores de la concen» 
tración manifestaron tratarse de una 
reunión para aunar ideas y recolec- 
tar fondos con destino a una escue- 
la alemana de Mar dol Plata. 

Así, las visites de von Thermann 
a Rosario provocan una ola de nazis- 
mo que se extiendo a través de todo 
el Litoral, transmitiendo evidento- 
mente las palabras escuchadas por 
log “compatriotas turistas' de labios 
del Fúhrer, 

Ex tripulantos dol Graf Spee dete- 
nidos en Carmelo 

CARMELO (Uruguay) 25 (De 
huestro corresponsal). — La policía 
detuvo ayer a mediodía a tres sos- 
pechosos alojados en un hotel de es- 
la ciudad. Al ser conducidos a la 
comisaría se estableció que se tra- 
taba de nazis liegados en un auto: 
móvil que dejaron estacionado on 
otro paraje. La policia se incautó del 
vehículo, 

Dos de esos individuos 
acuerdo a la declaración 
— ya que carecen 
— Kurt Diggín 
brun, de ñ 
i del 


son, de 
prestada 
de documentos 
y Mininliz S rn+ 
es, ex Ma- 
Spee. Los acompa: 
Rodolfo Horier Cofían, 
. de 14 años, que tenía c 
las de isentidad Uruguaya y argen 
tina, con cl número 1.0887 
dirige en Montevideo un pe 
de tend llamado 
Sigfrido”. 

En el automóvil se encontraron 
mapag de la Argentina. Como tenían 
además dinero argentino y uruguayo 
es evidente qua intentaban penetrar 
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AL OR. ORTIZ LA F. > 
DEL MAGISTERIO 


Se Trata de la Escuela “Bis- 
mark Schule” de V. Ballester 


LA Federación de Asociaciones del 
Magisterio Argentino ha envia- 
do al Presidente de la República, en 
ocasión del 130 aniversario de la Re- 
volución de Mayo, en que hace re- 
flexiones concernientes al grave pro- 
blema que viene afectando nuestra 
nacionalidad planteado por la infiltra- 
ción de la influencia de los reglme- 
nes antidemocráticos, La nota pun- 
tualiza la cuestión refiriéndose a un 
caso concreto, ei de la Escuela Bis. 
marck en que 700 niños argentinos 
son obligados al coitidlano saludo «de 
¡Heil Hitler: 
Viglas permanentes 

Nuestra posición — comienza ex- 
presando al documento — de educa- 
dores y vígias permanentes de la 
nacionalidad, en las bases esenciales 
de su formación que en al niño del 
presente y el hombre de mañana. ha» 
ría jnexcusable nuestro silencio en 
esta hora confusa de Ja historia hu- 
mana, cuando se allana directamen- 
te por la fuerza de las naciones o se 
sas mina sistemáticamente con áni- 
mo de producir la disolución de la 
democracia- 

El movimiento de infiltración a 
que hacemos referencia, prosigue en 
nuestro país con denodada tenacl- 
dad. Las medidas adoptadas oportu= 
namente por el gobierno de Vuestra 
Excelencia han servido par mino: 
tar el alarde de las exhibiciones, 
pero sin anular la tarea proselitis- 
ta, la cual continúa con mayor inten. 
sidad en los hopares, en los clubs, y 
en el seno de las asociaciones qUe, 
con variados rombres y objetivos, 
trabajan por y 
desde ultramar se ha propuesto dis- 
locar Ja estructura de nuestra so- 
ciedad y de nuestras instituciones 
republicanas. 

y Un caso concreto 

La nota del Magisterio llama la 
atención del Poder Ejecutivo acerca 
de un caso concreto que está docu- 
mentado en forma fiagrante. En la 
memoria 1939-40 correspondiente a la 
escuela alemana que funciona en Vi- 
Jla Ballester (Bismarck Schule) se 
puede lecr más o menos, estos con- 
cecptos: "Nuestra patrio está en Ju: 
cha y nuestro deber es no ahorrar 
osfuer; para que ella triunfe. Heil 
Mitler!”. 

Este documento en cierto modo 
oficial, se refiere a la eymela don- 
de ten 750 niños W mos y 
que funciona fiscalizada el ES 
tado, aunque sostenida. una co- 
lectividad extranjera. En esa escuela 
de niños argentinos la preocupación 
fundamental consiste, como se ve, en 
cercar en el espíritu de los infantes 
a concepción antíargentina: -desas 
miiar al niño «lo su nacionalidad y 
hacerle fijar la mente en una patria 
lejana que no es la suya. vero quo 
se la muestra como la única digna 
de ser admirada; : E 

ste proceso de desintegración so- 
parec, ser realizado por Organl- 
ciones perfectas compactas que 
responden a AE Ava 
que además disponea de Li 
recursos para el loto da sis Ohje- 


vos 

[+ Mal ovitablo 

Después de adentrarse en la conste 
lderación y análisis de estos dos tipos 
de enemizos que tiene la estructura 
democrática y del país y de una eva- 
luación de los procedimientos a se: 
guir para su extirpación, la referida 
nota puntualiza la actitud esp:ritual 
de ¡a institución opinante frente al 
problema de la guerra. “No creemos 
que la guerra sea un mal intevitable 
de la humanidad, ni tampoco que 
pueda condicionarse al capricho arbl- 


nente que fuere su pos.clón. Tal con- 
cepto sirve únicamente para retar- 
dar la comprensión del complejo pro- 
ceso que desemboca en la guerra, e 
impide que el esfuerzo inte:izente de 


viajeros no poseían la documenta: 
ción necesaria para hacerlo legal- 
mente, 


a causa exótica que 


| 
| 


trario de hom.re alguno por preemi-¡ 


la enorme Masa humana, que sufre! 
directamente sus más graves ense | 


misteriosamente a la Argentina, en | 
forma clandestina, ya que dos de los | 


ak 
RAMON BETETA, secretario de 
Relaciones Exteriores del Gobier- 
no de México, actualmente en 
Nueva Yo: 


cuencias, pueda renovar y eliminar 
los elementos generadores de Ja mis- 


ma, 

Sin embargo, nuestra simpatía no 
puede estar por los que avasallan a 
las naciones al malgen de la Jucha, 
pero que pueden servirle como bases 
útiles de Operaciones y evitan las ac- 
clones y ¡os estrago3 en territorio 
prupio, 

Problema social 

La nota termina diciendo: 

“El problema sCcial que sometemos 
a V. E. hoy, suo se refiere a la 
salvaguarda de la argentinidad, que 
está siendo roida a la vista de todo 
el pueblo, por la traición de muchos 
cludadanos nativos y por la persis- 
tente cizaña de los agentes y prose» 
litístas extranjeros. 

Por eso sostenemos también que 
se impone el examen de la línea es- 
píritual que ha de mantenerse en es- 
ta oportunidad por la Nación. Mas, 
en cualquier caso, esa línea no po- 
drá tolerar que entre los que deben 
fijarla, sostenerla y mantenerla, e. 


tan elementos contrarios al régimen | 


democrático, 
mos que haya entre los ar- 
05 mentalidades que pier 
como ideal de sus vidas en la im- 
Plantación de un régimen de ava- 
sallamiento tal de individualidad, 
e] coler político el 
, el pensamiento filo: 
pro consideramos indigno 
a todos los que, pensando así, usu- 
fructúen le. gobiernos, que 
es el del funciona- 
miento de la Constitución, y que tie- 


ne por lo tanto una orientación muy | 


distinta. 

Y los consideramos indignos por 
que logran su substento de uno de 
estas dos maneras: o trabajando 
honradamente en pro del Estado, al 


que deben sostener, y entonces trai- ; 
cionan sus propios ideales, o sola-;¡ 


padamente luchan por éstos en opo- 
sición de aquéllos. 

En e] orden escolar observamos 
doloridos que se producen ya « 
infiltraciones antidemocráticas, Di- 
chos elementos deben ser radiados 
de sus funciones. 

Comprenderá V. E. que no est 
mo3 movido por un alarma pusil: 
nimc. Somos forjadores de la cultu- 
ra y creemos en la cultura. 


de la nacionalidad y de toda su tra- 
dición histórica; pero además vemos 
la necesidad de una acción inmedia- 
ta del poder público, para impedir 
y destruir toda acción contra 
ei republicanas de nuestro 
país, 


Cree- | 
mos que la escuela es un baluarte; 


las | 


SABADO, MAYO 


25 DB 1940 


| ela Na Piti Manifiesto del Magisterio 
ada Visita del Embajador del Reich, Von Thermann a Rosario, Significa una 
] azi en la Importante Zona del Litoral 


NOTAS VARIAS 


LA 5 COLUVN p El Dirigente Conservador de E. Ríos 
y Catedrático Max Consoli Sirve a la 
Quinta Columna Alemana en el País 


Aprovechando sus Clases de Historia, Justifica la Sangrienta Inva- 


ES PELIGRO QUE 
DEBE COMBATIRSE 


“Afortunadamente ya es No- 
toria su Existencia” 


[NUEVA -YORK, 25 (Associated 

Press). — El señor Ramón Be: 
teta, subsecreturio de Relaciones 
Exteriores de México, que se en: 
cuentra actualmente en esta ciu: 
dad, declaró categóricamente que 
“el peligro de las quintas columnas 
es general en todo el mundo, por- 
que es un sistema alemán”. Añadió 
“que, por fortuna, ahora es conoci 
do por todos los países”. Rechazó 
la idea de que exista la menor po: 
sibilidad de que la quinta columna 
pueda contar en México no sólo 
con el apoyo, sino con la compla- 
cencia “de un gobierno avanzado 
como el nuestro”, y agregó que las 
“quintas columnas son esencialmen- 
te anticardenistas, antiamericanas y 
antidemocráticas”, 


Panamericanismo integral 

El señor Beteta sostuvo que la 
política internacional mexicana só: 
lo propicia el panamericanismo in- 
tegral y quo no acepta que por ra- 
zones raciales ella sea parcelada 
hor “iberos o latinoamericanos”. 
Expresó más adelante quo “nues 
tros problemas nacionales e Inter- 
nacionales sólo podrían hallar so- 


lución dentro de la política conti- 
nental”, 


Completa normalidad 
So refirió luego a las elecciones 
presidencialos 
bo dentro de y 
co, y sostuvo que ellas se verifi 
rán dentro del mayor respeto 
bertad electoral, y dijo que cual 


fante en los comicios recibirá el po- 
der sin ser molestado, 


Aunque ausente desde hace algu: | 


has semanas de México, el Sr, Bote- 
la mantieno estrecho contacto con 


su patria. Por tal circunstancia di- | 


jo estar al tanto de pormenor 
rodearon al atentado que s 
de cometer sontra la vida 


S | can 


ho crec que pueda tener alguna 
conexión internacional o estar li 
do a un plan político trazado de 
temano. Agregó que Trotski, 
todo ciudadano extranjero que res 
en México y es respetuoso de las 
Me ves, goza de toda clase de garan: 


TON. 25 ociated 

l resentante por Te: 

xas. Mr. Martin Dies. presidente da 
la comisión de la Cámara que invese 


Ass 


ie- | 
ra de los candidatos que salga triun. | 


sión Nazi, Hace Comentarios Mordaces Sobr 


A 
T' A “quinta columna” alemana, que en forma tan intensa. trabaja dentro de nuestro país, eh. * 


e la Acción de Ortiz * 


cuentra, dentro de lás filas “nacionalistas” elementos que se prestan a servir de 
agentes propagandistas del nazismo, utilizando para ello las posiciones espectables a las que lo 
distintos sectores, el pardogermanismo va inoculando en los epi; 

ritus el vivus nazi, amparándose ya sea en una banca de legislador o en la cátedra. . 


graron encaramarse. Así, desde 


Las teorias del diputado Consoli 


Entre los tantos casos ya pe 
ciados, podemos destacar hoy el del 
diputado provincial entrerriaho por 
el partido Demócrata Nacional, doc- 
tor Max Consoli, que es también ca- 
tedrático y dicta varias horas de his- 
toria en el Colegio Nacional de Pa» 
raná, donde se declara como un de- | 
cidido germanófilo. 

El Dr. Consoli aprovecha su cáto- 
dra para significar sus simpatías ha- 
cia el pangermanismo y el régimen 
naclonalsocialista imperante en Ale-| 
mania, justificando ante sus alum- 
nos la invasión de Dinamarca, No- 
ruega, Bélgica, Holanda y Luxem- 
burgo, con lo que sedestaca como 
un elemento preponderante de la 
“quinta columna” nazi. Además tle- 
ne gran ascendencia en las colonias | 
ruso-alemanas existentes en las pro-! 
ximidades do Paraná, donde en las ¡ 
campañas políticas concurre pro-¡ 
sunciando discursos en alemán, 


* Denuncias concretas 


Los órganos periodísticos entre. 
¿rrianos “El Diario” y “Unión” de: 
¡nuncian las actividedes germanófi- 
las del legislador y cutedrático reac 
vionario. 

El Diario” dico, entro otras cosas: 
“El doctor Consoli aprovecha el de 
¡ empeño de una cátedra de Historia 
en nuestro Colegio 

ovillar $ 
gicas, Con es 
que Dios le ha dado, y que todos le 
reconocemos, busca ejemples hi: 
ricos a los fines de demostrar a s 
umnos que Alemania lleva toda la 

'ón del pasado, del presente *v del 
porvenir en su lucha a muerte 
tra el imperlalismo inglés, Y 
detienen ahí sis afanes “docente 
También aprovecha la historia ac- 
tual para hacer comparaciones hu: 
¡ morísticas, Los otros días pregunta- 


des antinorteameri- | 
| 5, Gijo que había confirmado la 
¡Informaciones 
| nistas y 


éstos han 
¿stados 


constru 
fladas 


en tierra mexicana. 


| ba a 


Consoli, “Unión” destaca la siguiente 


MAX CONSOLI, aecrca de cu- 


ya conducta antidemocrática se 
hacen severas apreciaciones en 
diarios de Paraná 


un muchacho, en clase: 

—¿ Quién gobierna Alemania? 

—Herr Hitler — respondió presta: 
mente el interrogado. 

Y el doctor Consoli insistió en la 
pregunta, haciéndose el que habia 
oido mi 

—¿Qué dice? ¿El doctor Ortiz? 

Los muchachos, en su mayoría, no 
comprendieron la salida, No capta» 
ron la torcida intención del chiste 
que, no obstanto, celebraron con rul: 
dosas carcajadzs. Pero algunos sí lo 
entendieron. Y alguno de ellos nos 

1 traido la versión de la inciden= 


Y os que el doctor Max Consoli 
sostiene ahora la teoria de que el 
«doctor Roberto M, Ortiz está ejor- 
clondo la dictadura en la República 
Argntina. La dictadura del Dr, Or- 
tiz consiste, según la explicación de 
huestro há: 
que el pre: 
creto las lNanando las 
autonomias de los Estados graciosa: 
mente gobernados por sus correli- 
sionarios, Cosa que Je disgusta so- 


Arrometidas contra la democracia 
Por su parte, refiriéndose también 
alas actividades nazistas del profesor 


denuncia: 

“Por diversos conductos hemos con. 
firmado una denuncia llegada hasta, 
nosotros, según la cual las aulas der 
Colegio Nacional son utilizadas por 
algunos profesores, -que no pueden 
contener sus impulsos bélicos, para 
lanzar venenosas arremetidas contra 
la democracia, El que más se carac: 
teriza en esos desbordes extempor: 
neos, aleniéndonos siempre a nues 
tros informantes, seria us» conocido 
militanto demócrata nacional, qué 
g0Za de gran predicamento en el Mt 
o de Justicia e Instrucción Pús 

A. 

“Con absoluto desprecio por las 
ideas y sentimientos que puedan abri 
gar [os alumnos, con respecto al Ac: 
tual conflicto guerrero, el mencionas, 
do profesor de Historia, vuelca diay 
riamente, durante las horas en que 
dicta su cátedra, el profundo resén- 
timiento y animadversión que profe. 
Sa por uno de los bandos en lucha; 
Lo hace formulando preguntas caps 
ciosas a los alumnos, exaltando las 
tondiciones guerreras y raciales de 
ino de los heligeranles, establece ars 
bitrarios y absurdos paralelos. hist 
ricos de pueblos de la antigiledad con 
los actuales, colocando, de intento, en 
un plano inferior a clerto grupo de 
beligerantes”, 


LIBRESE DE SUS 
DOLORES DE ESPALDA: 


El mal de espaldas puede produ. 
cirse de repente y ferozmente, o pre- 
sentarse furtivamente, causando un 
dolor agudo bastante molesto. En 
cada caso significa que los riñones 
no están nesempeñando sus funcio» 
nes en debida forma. Su organis- 
mo está produciendo demasiado ácl- 


¿do úrico. Le hacen falta las Sales. 


Kruschen. 

Una dosis diaria de Sales Krus. 
chen es inestimable en el tratamién. 
to del mal de espaldas. Kruschen 
tiene una acción doble. Purifica los 
riñones y los intestinos y expulsa to* 
dos los venenos, ácidos dañosos. eto. 
“Támbién tonifica los riñones. permi: 
tiéndoles un funcionamiento sano y. 
regular. 

Kruschen no contiene drogas de 
ninguna especie; es una combinación, 
científica de sales minerales prera-, 
radas en las proporciones exactas 
que precisa Su cuerpo, si hay que 
mantenerlo en buena salud. Por muy, 
viejos que sean sus sufrimientos. 
Kruschen ha de darle alivio. E 


SALES ERRUSCHEN 


CIATICA - LUMBAGO 


El mejor gusto 
en rubios de 20 ct 


Fallo unánime del 
público al consagrar 


el triunfo de esta marca: 


simo 


lt bt e cti de 


"Altravesó los Andes 
S Cruzó la Pampa en 
un Raid de 120 Días 


"rajo un Mensaje de Confrater- 
nidad Argentinochilena 


STA mañana, a Jas 11 horas, dió 
MS por ferminado su fantástico rald 
sobre zancos el raidista chileno Jo- 
6 Figueroa Bravo, on compañía de 
au camarada de aventuras Humbel 
Rivera. Después de atravesar grán 
parte dol territorio del país hermas 
ño, cruzar los Andes por el paso 00 
Uspallata y cubrir a grandes tran- 
cos los Kilómetros que nos separan 
de la capital de Mendoza. el extraor- 
nario andarín se ha detenido enla 
puerta de CRITICA para llenar de 
agua su caramañola y echar un 
trago entre el asombro y el aplauso 
entusiasta del público. 
La odisea do un andarin 

Muy pocas veces se ha cumplido 
un raid tan difícultoso y original. y 
nO: Primera vez en los analos del 
péricdismo argentino los redactores 
y reporleros gráficos se han vistu 
en trances más apurados para €- 
trovistar a un raídista que marcha 
A casi cinco metros de altura, tro: 
pezando con su cabeza en las copas 
de los árboles o apoyándose contia 
las columnas del alumbrado eléctrico 
para descansar breves instantes: 

José Figueroa Bravo tiene 30 años 
de edad y es, como su compañer> 
de andanzas, sobreviviente del te: 
tremoto devastador del año pasado 
sn Concepción, 

La impresión del andarín 


Sin demostrar la menor fatiga, 
Figueroa Bravo comenzó diciéndo- 


nos que el 7 de febrero último re: | ordia] 


solvió venir a Buenos Alres sobra 
sus inseparables zancos, para agrá: 
decer a los argentinos Ja ayuda qua 


EL EXTRAORDINARIO raidista 
frente a nuestra casa 


para el presidente de la Na. 


Ción Argentina, doctor Roberto M 
Ortiz. Traigo, en consecuencia, una 
misión de confraternidad y pro paz 


Hlcleran legar oportunamente a lasido América; el ercargo especial de 


familias damnificadas por el terre. 
moto que devastó varias ciudades; 
chilenas, 

Tse día, luego de colocarse sobra 
los hombros una mochila llena de! 
provisiones, Inició la penosa marcha | 
rumbo a Santiago de Chile, donde | 
fué aclamado por el público Al 
trascender el motivo de su extrano 
rald las instituciones culturales más | 
prestigiosas primero, y el preside 
te de la República después, adhiric« | 
ton  entusiastamon Al propósito, 
ampllando sus objetivos, ¡ 

Un saludo del primer” mandatario 

—Fué asi —nos dice el raidista— | 
que el presidente de la República 
de Chile me entregó, en un acto 
que fué elogionamente comentado 
por la prensa de mi pals, un mensaj 


Agua Colonia 


BRANCATO 


Perfume Fresco 
Suave y Persistente [l 


a Santiago de Chile, 
forma exitosa, pero cuando nos dir 


¡ Nacional, pues 


estrechar lazos más amistosos con 
¡los argentinos y finalmente el de 
dar las gracias al pueblo hermano, 
en nombre del primer mandatario 


de las instituciones de Chile por 
generosa y eficaz ayuda prestado 


a los damnificados por cl terremoto 


Respondiendo luego A Una pregun: 
EY 


fa nuestra, agregó Figueroa Bi 


—La primera etapa, de Concepción 
cumplió en 


gimos a Mendoza la hostilidad de 


mentaña fué el obstáculo más 


1 : 
E peligroso que debimox vencer a tra. 
vés de la cordilera de los Andes. 


Nueve kilómetros atado por la 
cintura 
El ascenso a los altos picos fué, 


ordinario 


Dificultad Fué el de 


Santiago a Mendoza| 


Hubo: de Hacer Nueve Kilóme- 
tros Atado por. la Cintura 


rlertamente, una empresa lena de 
dificultades. Los zancos resbalaban 
sobre la nievo, El viento me azotaba 
con rigor, derribándome a vecos so 


bre Ja dura pledra- Los estrechos|. 


senderos mostraban a Cada paso lo 
sombría y trágica boca de los pres 
cipictos andinos, Era imposible avalv 
tar, pero como Mo estábamos dis: 
puestos a abanonar el raid, resolvi 
descender por el paso de Uspallata 
atado por la cintura con una Cuería 
conflada al manejo de mi acompa 
flante. En esta forma caminamos 
nueve kilómetros, hasta llegar a Las 
Cuevas, donde los peligros fueron 
menos frecuentes, 

De Mendoza a Buenos Aíres 

De Las Cuevas nos dirigimos a 
la ciudad de Mendoza, segunda eta- 
pa del raid y desde ahí. reanudamos 
la marcha rumbo a Buenos Altes. 
Nuestro propósito era estar en la 
maravillosa Capital argentina, en el 

iversarig de su efemérides patria: 
Por es 
de 60 kilómetros por día, descansan- 
do únicamente de noche, y ayer 1 
samos a Ciudadela, donde acamp 
mos con Ja emoción de haber cum- 
plido matemáticamente el plan que 
nos habíam trazado hace cuatro 
mesos, al salir de Concepción. 
En peligro de muerto 

t 'o raídista nos relata a 
centinuación los episodios más cul: 
minantes de su aventura: 

—A1 pie del Cristo Redentor — di- 
co -—- e] viento huracanado de los 
ventisqueros andinos me envolvió en 
un remolino de nieve y piedra que 
puso en peligro mi vida, Debimos 
soportar, además, violentas lluvias y 
fuertes calores, especialmente en la 
tercera etapa Mendoza-Buenos Aires. 
Bajas temperaturas y fuerles presio: 
nes atmosféricas nos abrasaron con 
igual rigor, pero nuestra fe en el 
éxito fué superior a la hostilidad de ¡ 
las montañas y la pampa; los rlos | 
y los bosques; la nic los tre- 
mendos calores del des . 

Trancos de siete loguas 

ombrosa la rapidez con que 
el raídista camina sobre los altos y 
sólidos zancos. Su compañero de 
áventuras debe apresurar la marcha 
para ponerse a su lado, Cualquier 
descuido, una breve conversación, 
durante el raid, la menor distracción, 
lo nlejan del andarín, obligándole a 
esforzar la marcha. Hubo etapas en 
que Rivera se encontró a dos o tres 


Un Conscriplo s 


lla Venia Mientras Cantaban el 
¡Himeo y Trompeó a un Policía 


SAN JUAN, 25 (De nuestro corresponsal). — Un hecho lamentable 


tuvo por escenario el Parque di 
principal protagonis 
se negó a hacer el 
Himno patrio. 

$e trompeó con un policía 
El conscripto en cuestión haliábaso | 


¡Junto a otros compañeros de la uni: | 
¡ dad 


A que pertenecía, cuando se co | 
municó a la concurrencia que iba a| 
ser ejecutado el Himno Nacional Ar- 
gentino, en homenale al 130 aniver- 
sario de la Revolución de Mayo, Los 
circunstantes guardaron silencio al 
escuchar las primeras estrofas de; 
a canción patria y corearon las 
as, «n "tanto que los oficiales y 
soldados del ejército y las fuerzas de 
ae apostadas en el lugar tomaban ' 
la posición de “firme” y hacían la 
venía reglamentaria. 
En tal oportunidad un agente de; 
notó que cierto soldado des: | 
a el debido respeto ay Himno | 
no se cuadraba, por; 
lo cual le llamó la atención. 
, El conscripto recibió de mal 


do las observaciones, insolentándose | 


Dolores 
Reumáticos 


¿Es usted uno de tantos 
reumóticos condenados a 
sufrir a cada cambio 
se tiempo ? 


Pero el frio, las mojaduras, las variaciones en el tiempo no 
hacen más que agravar un mal que tiene su origen dentro 


del organismo. 


Es necesario combatir los dolores reumáticos INTERNAMENTE, 
empleando un medicamento capaz de facilitar la eliminación de los 


desechos, tales como el ácido úrico, 


Pildoras DE WITT 


PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA 


Reumatismo, 


Trastornos de los Riñones, Molestias de la Vejiga 
Y €n general, enfermedades producidas por el exceso de ácido úrico, 


Esto lo conseguirá con las Píldoras 
De Witt para los Riñones y la Vejiga. Por 
su acción directa sobre los riñones, aseguran 
una mejor climinación de los venenos y 
desechos causantes de los dolores. 


En frascos de dos tamaños, conteniendo 


40 y 100 píldoras. 


Índicadas para 


Ciáticu, 


a del nismo un soldado de nuestro ejército, quien 
saludo militar en circunstancias que se ejecutaba el 


; ron en actitud agresiva hasta que la 


| quetilla destrozada y dos agentes de! 


Lumbago, 


e Negó a Hacer 


le Diversiones Jocal, habiendo sido 


on el representante de la autoridad, 
razón por la cual se produjo un vio-| 
lento Giálogo que degeneró en un 
cambio de trompls. 

Seguidamente c] soldado desenvalnó 
el sable-bayoneta con el propósito de 
herir aj policía y Atacar también a 
otros agentes que lo rodeaban, siendo 
imitada la actitud por un compañe- 
ro de armas. que se puso de su parte. 

Ante la gravedad del momento, 
uno de los agentes policiales extrajo 
su revólver efectuando vai dispa- 

al aire para, atemorizar a los 
conscriptos: pero éstos se mantuvie- 


liegada de más fuerzas de policía 
camb'ó el aspecto de la incidencia y | 
el soldado autor de la misma fué de- | 
tenido, 


El conseripto resultó con la cha- 


policía sufrieron contusiones. 


Penetraron Dcohodlidos all Colegio 


Nacional de S. Juan 


Haciendo Destrozos 


SAN JUAN, 24. (De nuestro corresponsal). — Un extraño suceso ocu. 
rió anoche en el Colegio Nacional de esta ciudad. 


Personas desconocidas penetraron al establecimiento 


de educación 


utilizando posiblemente una llave falsa y llegaron A la secretaría del 


procediendo « 


te momento, 


zando muebles, sacando todas las ventanas y 


colegio y, luego a la rectoría y demás dependencias del establecimiento, 
déstruir cuanto encontrarón, rompiendo papeles, destro- 


puertas y robando sola: 


mente una Jibteta, según Ja inspección que se ha realizado hasta es- 


De utla pared bajaron el retrato del presidente y de un grupo de 
ex profesores y cuidadosamente los colocaron en el suelo, pero un cua- 
drito con un autógrafo del general San Martín, verdadera reliquia de 
incalculable valor histórico, fué destruido. 

Denunciado el hecho por las autoridades del coleglo a Ja policía, 
ésta ha iniciado una activa averiguación a fín de identificar al autor 
o autores del raro caso, que es objeto de variados comentarios en es- 


ta ciudad. 


kilómetros de distancia del raidista. 
cuyos trancos evocan el fantástico 
cuento de la bota de siete leguas. 
Ni más ni menos. Esta mañana el 
público que trató de seguirle a tra: 
vés de su avance por la calle Riya- 
davia hasta el edificio de CRITICA, 
sufrió su primer fracaso, Nadie fué 
capaz de marchar junto a él. Todos, 
luego de correr varias cuac “as, de. 
bieron abandonar sus anhelos, José 
Figueroa Bravo, con las banderas 
argentina y chilena, sujetadas al Jar- 
go bastón de tacuara que “le sirve 
de apoyo y mástil. empleó sólo tres 
horas en Jlegar hasta la plaza del 
Congreso, desde la vecina localidad 
de Ciudadela, en la provincia de Bue: 
nos Aires. Los periodistas, para to. 


——————————————— 


nota, debieron, a su vez, ulilizar en 

varios ivamos el servicio de colee- 

tivos para esperarlo en las plazas de 

Once y Congreso, respectivamente. 
En Ja Casa Rosada 

Por fin, parado junto a la puerta 
de CRITICA, el andarin chileno hizo 
Un breve descanso. 

—Dae aquí — nos dice — me tras- 
ladaré a la Casa Rosada para £ 
citar una audiencia al presidente de 
la Nación. Cumplido este requisito, 
llegaré hasta la embajada de Chile 
y recién entonces daré por termina. 
do el raid. 

El. original andarín sobre zanco: 
terminó Iinformándonos que perma: 
necerá una temporada en Buenos 
Aires para cumplir ampliamente la 


motivo caminamos a razón | mar las fotografías que ilustra esta! misión que trae a Ja Argentina. 
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1 A eno 


Siguen Buscando a los Jugadores 
Fulleros que Estafaron $ 300.000 


La Situación del Dr. | 


Klapenbach, Lejos de 
Aclarar, se Empeora 


Livone Habría Intervenido en 
Otra Importante “Peca” 


UNCIONARIOS policiales de la 
sección Defraudaciones y Esta- 
fas de Investigaciones siguen tra: 
jando en la búsqueda de los jugado» 
res fulleros, acusados de !.aber esta- 
fado mediante el juego con trampa 
medio millón de pesos al súbdito ita- 
liano Latles. So realizaron con ése 
fin varios allanamientos, pero no se 
consiguió detener a los acusados. 


Los únicos detenidos. Livone y 
Klapenbach, fueron sometidos a pro- 
longados interrogatorios, pero duran- 
te Jos mismos procuraron eludir to- 
da responsabilidad, 


La situación de Klapenbaoh 


Como hemos informado ya, Kla- 
penbach es el inquilino del departa- 
mento donde fue "desplumado” el 
denunciante, Cuando lo interrogaron, 
negó tener vinculación alguna con 
los cuenteros y dijo que seguramen- 
te un secretario suyo de nombre Ro- 
jas, aprovechó su ausencia para per- 
mitir entrar a los fulleros. Pero las 
averiguaciones de Ja policía habrian 


al Jete Local 


Expulsarían de Costa Rica 


del Nazismo 


SAN JOSE DE COSTA RICA, 26 (Associated Press), — El diario 
$2 “Costa Rica” informa que según fuentes diplomáticas los aliados 
consideran que en el puerto de Punta Arenas opera una organización 
completa de una importante base del espionaje nazi. 

La firma industrial y agrícola británica Lindo Bross, procedió a 


la destitución de todo el personal 


alemán, 


Por otra parte el jefe del ministerio público estudia la situación 


de Carl Bayer, jefe nazi de Costa 
pulsión. 


permitido establecer que el doctor 
Klapenbach, que no ejerce su pro: 
fesión de abogado, tiene en sociedad 
con un nariente del pequeró Urruty, 
un caballo de carrera. 

Además habria sido visto en varias 
oportunidades en compañía de lok 
fulleros y no tiene medios de vida 
cenacidos. 

Nuevas victimas 

Como ocurre cada vez que tras: 

ciendén los detalles de algún golpe 


RIRIAS > cónio comsryan 
¡ómico, Kemita 0.10 en es 
RESERVA ABSO! 


Rica, considerándose su posible ex- 


realizados por los “pegueros” ha: 
menzado a llegar en Departamento 
huevas víctimas de esta clase de es- 
tafás, Uno de los denunciantes acu- 
s6 al detenido Luvone de haberls 
estafado 30.000' pesos mediante el 
Juego con trampa. Lo habria secun- 
dado para realizar esta estafa el co- 
nocido “pequéro” Oscar González. 

La víctima, de apellido Luraschi, 
Teconoció a Livone por las fotogra- 
tias publicadas en los diarios. 


Sin drogas m mienitamentup. 
as y recibirá informes bajo sobe 


Casilla de Correo 1143 — Buenos Alres 


'w 
esla 
ILUTA. — INSTITUTO DE REEDUCACIÓN SEXUAL, | 


GRAN ACTIVIDAD HA DESARROLLADO EL MINISTERIO 


El ministro de Agricultura 
ha firmado una rosolución 
por la que se organiza la 
lucha contra la filorera. Di- 
co así la resolución minis: 
teríal: 


“Visto el informe de la comisión 
especial designada por resolución 
ministerial de agosto de 1937, para 
estudiar el desarrollo de la filoxe- 
ra en el viñedo de Cuyo y propo- 
ner las medidas conducentes para 
su defensa, como así también log 
antecedentes acumulados por las 
dependencias técnicas del departa- 
mento y considerando: 

Que la superficie de viñedos 
afectados por este parásito aumen- 
ta cada año, por las condiciones 
NA(UERIES favorables para, su difu- 
sión» Pe s 

Que los procedimientos de ex: 
Unción de la plaga resultan anti- 
económicos y las medidas represi- 
vas puestas en práctica no bastan 
para combatirla, 

Que las opiniones técnicas con- 
cuerdan en aconsejar el empleo se 
portainjertos de vides americanas 
+ sus híbridos, resistentes a la fi. 
loxera. como el procedimiento prác- 
tico y económico más seguro para 
evitar la destrucción de los vi" 
hedos, 

Que sl bien será necesario rea. 
irzar estudios experimentales re- 
lacionados con el comportamiento 
de los portainjertos de vides ame- 
ricanas o sus hibridos, en cuanto 
a su adaptación a los distintos te- 
rrenos y por lo que se refiere a la 
afinidad para el injerto con varic- 
dades de origen europeo, se dispo: 
ne ya de observaciones que permi 
ten utilizar algunos portainjertos 
que conviene multiplicar en canti- 
dad suficiente, para disponer de 
sarmientos que faciliten su empleo 
en gran escala en la reconstitu- 
ción de los viñodos filoxerados. 

Que con ese propósito y para 


La República Argentina se halla 
en excelentes condiciones para «des- 
arrollar el ganado porcino en gran 
escala, dadas sus favorables con- 
diciones climatéricas y el reducido 
costo de los forrajes y granos, 1 
que se valorizan al ser transfor» 
mados en carne porcina: La crían- 
za del cerdo no sólo es remunerada 


po argentino 


en giro o bono 


disponer de la mayor Información, 
hay conveniencia en reunir los an- 
tecedentes disponibles resultantes 
*de la experimentación oficial de 
los trabajos de orden privado. 

Que a fin de conocer la difusión 
o intensidad de la plaga, deben 
realizarse actualmente los traba- 
Jos de reconocimiento sanitario, 
efectuándose, asimismo, estudios 
de carácter biológico para el me- 
jor conocimiento y contralor de la 

filoxera en el medio vitícola. 

Que como una medida de carác. 
ter educativo para el viticultor, 
debe difundirse la enseñanza de 
cuanto concierne a esta plaga y la 
forma de utilizar los portainjertos 
de origen americano o sus híbridos 
Ten' la reconstitución del viñedo. 

Que las dependencias técnicas 
del departamento deben desarro- 
lar una acelón concordante entre 
al, procurando la colaboración de 
las dependencias provinciales en- 
cargadas de la Jucha antifiloxérl- 
ea, para disminuir la intensidad de 
la plaga y proveer los medios de 
reconstitución de los viñedos, el 

Ministro de Hacienda resuelve: 
lo. — Designose al director gene: 
ral de Agricultura y Ganadería y 
a los directores de Agricultura, Sa- 
nidad Vegetal, Enseñanza Agrico- 
la y Vitivinicultura para que. cons- 
títuldoz en comisión, que presidirá 
el señor subsecretario del departa- 
mento, organicen y efectúen una 
acción de defensa contra la filo. 
xora en las provinelas y territo: 
rios donde exista la plaga. 

2o, — Propondrá la adopción de 
las modidas tendientes a facilitar 
la ejecución de los trabajos de re: 
conocimiento y contralor de la pla- 
ga y para la producción de sar- 
mientos de portalnjertos de origen 
americano o sus híbridos, 

30. — Aconsejará la difusión de 
instrucciones impresas para facíli- 
tar el conocimiento de la plaga y 


en las zonas maiceras, puts éste 
utiliza también, ventajosamente, 
en su alimentación subproductos 
de lechería asi como de las huer- 
tas, granos, elcétera. 

Nuestro pais, según el último 
venso, acusa una existencia de al- 
go más de 3.800.000 cerdos, cantidarl 
insignificante para la extel 


UNA LECTURA 
PROVECHOSA 


Guando Ud, viaje por el cam- 


y observe y 


medite sobre la potencialidad 
de su riqueza y sus enormes 
posibilidades, alterne su tiem- 
po con una lectura útil, agra- 
dable y provechosa que quizá 
pueda indicarle el camino pa- 
ra la explotación de una in- 
dustria agropecuaria de posi: 
tivos beneficios económicos o 
mejorar técnica y práctica: 
mente la propia. 


Lea el Almanaque del Minis- 
terio de Agricultura y solicite 
hoy mismo su ejemplar en- 
viando su valor de $ 1.. min. 


postal a la 


Dirección de Propaganda y Publicaciones 
|| PASEO COLON 974, Capital Federal 


las características de los portain. 
jertos que, por los estudlos reali- 
zados, se juzgue conveniente utili- 
zar de inmediato. 

40. — Promoverá 
miento de viñedos de ensayos di- 
rectamente o en colaboración con 
viticultores o entidades privadas, 
y Ja instalación de viveros de va: 
rledades resistentes para la pro- 
ducción de sarmientos, proponlen- 
do las medidas que se estimen 
conducentes a tal finalidad y con- 
templando la posibilidad de la ad- 
quísición de fracciones de tierra 
indispensables o su arrendamiento 
por plazos no menores de diez años, 
renovables por igual periodo. 

50, — Estará a cargo de la Di- 
rección de Sanidad Vegetal: 

a) Los trabajos desreconocimien- 
to para determinar el área infes. 
tada por la plaga y la intensidad 
de sus ataques, 

b) El censo permanente de las 
zonas [iloxeradas: 

c) El estudio biológico de la fl- 
loxcra. 

d) Las medidas preventivas y de 
defensa aconsejables, con excepción 
de las de orden vitícola. 

60. — Encomiéndase a la Direc 
ción de Agricultura; 

a) La prosecución de los estu. 
dios sobre portalnjertos de origen 
americano o sus hibridos existen» 
tes en las colecciones de las esta- 
ciones experimentales y viveros de 
su dependencia. 

b) La organización de los viñe- 
dos de ensayos. 

e) Organización y funcionamien- 
to de los viveros para la produc- 
ción de sarmientos de portalnjer. 
tos resistentes a la filoxera. 

d) Requerir de los particulares 
los datos relacionados con el cule 
tivo de portainjerlos, con especifi- 
cación de su comportamiento, se- 
gún la naturaleza del suelo, la afi- 
nidad del injerto con las varieda- 
des de origen europeo con que lu= 


el estableci- 


condiciones de su territorio, máxl- 
Me comparado con la existencia de 
otros países de superficio más re- 
ducida, que, como Dinamarca, po- 
see alrededor que cinco millones 
de cabezas. El incremento de la 
explotación porcina podría ser de 
positivos beneficios para todos 
aquellos que se dedican a ella, 
puesto que en relación al capital 
necesario para el desarrollo de esa 
industria es una de las espocies de 
ganado de mayores rendimientos. 


Aumento del consumo interno. 
Exportación 


El mercado interno insume can- 
tidades crecientes de cerdos, pues 
la Capita] Federal. solamente en 
el aña 1939, ha consumido 
41,946,181 kilogramos de carnes, 
cantidad sup or a la de los años 
anteriores, exceptuando el de 1937. 
Por otra parte, es sabido que la 

ez actual de nuestra produc- 

n porcina traba las posibili 
dos de una mayor exportación, En 
€) momento actual y frente a las 

por la si 
Dinamarca, 
oo de las 
importaciores de carne porcina del 
Keina Unido y el 040 oc de jamo- 
nes con igual destino posiblemente 
no podrá por mucho tiempo pro: 
veer «licha cuota, siendo lógico 


bleran sido Injertados y todo otro 
antecedente que coordinará y re: 
lactonará con las Investigaciones 
que efectúe, 

e) Para completar su acción se 
realizarán los estudios pertinentes 
para facilitar las comprobaciones 
sobre el mejor comportamiento de 
los distintor portalnjertos en los 
diversos suelos: 

1), Por Intermedio de la División 
Suelos so efectuarán los estudios 
edafológicos pertinentes en las re- 
giones filoxeradas, para el empleo 
más conveniente de las vides por- 
tainjerto resistentes a la filoxera, 

8) Por las agronomías regionales 
de las zonas viticolas se desarro- 
lará una intensa propaganda en 
favor del empleo de los portainjer- 
tos resistentes a la filoxera para ia 
reronstitución de los viñedos des- 
truidos, señalando las condiciones 
de cada una de las variedades 
aconsejadas, práctica del injerto, 
sistemas de crianza, etcétera. 

o. = Estará a cargo de la Di- 
rección de Enseñanza Agrícola: 

a) Por intermedio de la Escuela 
de Frulicultura y de Enologia de 
San Juan, la enseñanza en “cur- 
sos temporarios”, destinados a loa 
viticultores y obreros agrícolas de 
la zona, de todo lo relacionado cott 
la multiplicación de portáinjertos 
de vides resistentes a la filoxera, 
la ejecución de los injertos Y las 
prácticas culturales que aseguren 
la reconsfitución de los viñedos 
atacados. 

b' Instalación, en el citado esta. 
Merimiento, de planteles madres de 
vides rosistentes a la filoxera y 
viñedos de ensayo: 

e) Organización de los trabajos 
de genética en la vid. 

d) Formación de viveros para 
la producción de sarmientos de 
portainjertos resistentes a la filo: 
xera, en las escuelas de su depen: 
dencía. 

e) Por la estación cnológica ane- 


creer que Inglaterra deberá buscar 
en otros países el elemento (carne 
de cerdo) que le faltará por la ci- 
tada razón, Por consiguiente, nues- 
tro país deberia aprovechar esta 
circunstancia para ampliar las ex- 
portaciones de este producto, Para 
ello es necesario intensificar su 
producción, dentro de Jas caracte: 
risticas zootécnicas y comerciales 

requeridas por ese mercado. 
La industria porcina en Dinamarca 
En esto sentido es interesante 
observar cómo se ha desenvuolto 
la industria porcina en Dinamarca. 
Contando con Una raza nativa 
-- Londres — que, aunque na re- 

istleas vent 
1, poseía 
bustoz y 

lificas, los granjtros y Cr h 
dinamarqueses, en un plazo rela. 
camente breve, lograron modifl= 
“tipo” para adaptarlo rr 
, el 


Ja explotación lechera, la ir 
tria del cerdo se amplió notable- 
mente, pues en aquel país los sube 
vroductos de le 

chan en cada granja como el pri 
cipal elemento pi rdos- Asi, 
en forma progr medida 
que perdian o alemán, 
conquistaron el británico, para lo 
cual tuvieron que modificar nota- 


DE AGRICULTURA DURANTE LOS ULTIMOS MESES 


Se Encara el Problema de la Filoxera en los Wiñedos del País 


Difusión de la enseñanza de cuanto concierne a la plaga y las características de los portainjertos 
DESIGNACION DE UNA COMISION PRESIDIDA POR EL SUBSECRETARIO 


za a la escuela indicada por el in- 
ciso a), colaborará en las determi- 
naciones inherentes a la experl= 
mentación en los viñedos de en- 
sayo: 

IN) El cuerpo de profesores reali- 
zará una intensa campaña educa. 
tiva en la lucha contra la filo- 
Xera, 

80, — Ls direcciones de Agricul- 
tura. Sanidad Vegetal y Enseñan. 
za Agricola darán a conocer a la 
comisión el desarrollo de los tra: 
bajos que se les encomienda, asl 
como las necesidades en cuanto a 
recursós y personal que juzguen 
necesarios para llevar a cabo la 
acción que se les encarga. 

90. — Las solicitudes de fondos 
que se formulen por medio de la 
comisión, deberán indicar las cuefs 
tas a Jas cuales puede imputarse 
el gasto y, en lo que respecta at 
personal, se indicarán las adscrip- 
clones transitorias cuando no se 
juzgue necesario designar nuevo 
personal. 

10. — La comisión adoptará las 
disposiciones necesarias para que 
los viveros particulares que cultl- 
ven portainjertos resistentes a la 
filoxera, comuniquen a la MIrec- 
ción de Agricultura el nombre de 
los mismos, Jugar donde se hala 
la plantación de pies madres, can- 
tidad, aproximada de sarmientos 
que producen y todos otros datos 
que garanticen la autenticidad de 
las portainjertos que permiten cor 
nocer las disponibilidadez de ma- 
terial de vides resistentes, para los 
efectos de la defensa y reconsti- 
tución, 

11. — Para asegurar la colabo* 
raclón con las dependencias pro = 
vinclales encargadas de la lucha 
antifiloxérica, la comisión invitará 
a las mismas a coordinar los pla: 
nes de acción. 

12, — Comuniquese elcótora. 

C. Maesini Escurra 


ES OPORTUNO INTENSIFICAR LA PRODUCCION PORCINA EN EL PAIS 


blemente el “tipo” de cerdo, a fín 
de responder a las caracteristicas 
del "bacon" (tocino) requerido por 
Inglaterra, Eso fué logrado bas. 
tante rápida y uniformemente por 
la acción de sus organismos co- 
operativos, que son los que dictan 
las normas a seguir, y que los 
criadores cumplen sin reparo, 

A continuación consignamos al: 
gunar cifras que dan una idea del 
crecimiento de esa industria, en 
vista a las exigencias del mercado 
británico. En el año 1881, Dina- 
marca poseis_unos 527.000 cerdos: 
en el año 189 llegaron a 1457.00, 
permaneciendo estacionados en €s- 
ta cifra hasta 1909 en que po: 
seian 1,468.000 car Luego hubo 
un marcado aumento, pues en 1914 
tenlan 2.497.000, cifra ésta que 
plicaron en el periodo de po: 
rra Y que on los últimos añ an 
debido reducir dadas las orientacio- 
nes actuales de la politica mundial 

E República Argentina 

cerdos puedo ser fomenta. 


s por la feracidad de sus 
donde se ha puesto de ma: 
el incremento de la agr 
o en campos más tb 

y alejados de los 

mo, donde la 

mica y los lechones en edad y 

tiempo convenientes podrían sor 

alimentados con granos. 


Se Procederá al Traslado de Agricultores de las Z onas Afectadas por la 
Erosión de los Suelos a Otros Campos Aptos P ara el Cultivo 


Se Designó una Comisión 
Presidida por el Subsecre- 
tario del Departamento 


En el Departamento de Agricultura se 
aló a publicidad el 29 de marzo próxi- 
mo pasado, una resolución firmada por 
el titular de la cartera, designando una 
comisión encargada adoptar las me- 

queñas e ina 
del trigo 


núcleos de agricultores, que actual. 
mente ocupan pequeñas e inade- 
cuadas superficies destinadas al 
cultivo del trigo, dentro de la ex- 
tensa zona afectada por fenóme. 
nos de erosión de los sueios, que 
abarca sur Y oeste de la provin- 
cía de Buenos Aires, sur y este de 
la de San Luis, sur de la provin- 
cia de Córdoba y el territorio na- 
cional de La Pampa; 

Que dicho traslado. al mismo 
tiempo que solucionaría la situa» 
ción de los agricultores afectados. 
facilitaria el cambio de sistema 
de explotación utilizado hasta aho- 
ra en la Zona mencionada por el 
de explotación mixta, en algunos 
casos. o ganadera exclusivamente 
en otros, que fequieren mayores 
extensio 

Que a este objeto se hace nece. 
sario adoptar diversas Medidas 
vinculadas a la obiención de eam- 
pos aptos, dentro de la región ne: 
tamente agricola del palo, de pro. 


ferencia aquellos sobre los que 
tienen posesión o dóminio las ins- 
tituciones oficiales de crédito, Por 
ello, el Ministro de Agricultura 
Resuelve: 

lo. — Designar una comisión que 
presidirá el señor subsecretario, 
doctor Leonardo Herrera Vegas y 
estará integrada por el director 
general de Agricultura y Ganade- 
ría, doctor Catlos Alberto Etto 
un representante del Banco de la 
Nación Argentina, Banco 1 

ional e Instituto M 

Inversiones Ban 
spectivamente, la cual tendrá au 
su cargo las medidas para el tras- 
lado de los colonos de la zona de 

erosión a_otras tierras aplas. 

20- — Solicitar de las institusio 
nes mencionadas en el articulo 1 
la designación del delegado res 
pectivo- 

3e, — Comuniquese. publiquere. 
registrese. etoétera, 

Cómo 


Atrés Para Toga ta: Repablica 


Inicióse la Recordación de la 


= == A. Ps = (gallo 2535; Circulo Italiano de Villa Crex- «y Bolivia 319; Centro Riberas del Eo, en Ro. 
- - a - po, en Acevedo 260; Liniers Sporis Club, en 


"Al Paso de la Comitiva Oficial 


Jo la dirección del profesor Castro, 
pisos Echa 261: Sociedas Ortenes y MO Luego interpretarán los Bolos de 
Francisco de Vitdmia 0631: Ceniro Refión | ján, en Morsno 2009: Casa de Castilla, e] mero, seg y tercero de “La Bo. 
Leonesa, en Humberto 11462; Centro Nayas | Cerrito 67; Club) Atlético Estudiantil Porte. lieme", y por último se estrenará 6l 
rro, función teatral y baile, en'Moreno 3682; ño, en su local de Ramos Mejía; Agrupa. let “Offenbachiana”. 

Centro, Avila, flésta estraordínaria en Chi: | ción Herbin Freres, en Gascón 9792 Ago. epresidente en ejercicio anun: 
1152; Sociedad Regional Valenciana el| ciación de Fomento y Cultura Rivádavi Md 
: en Independencia 3051; Ramos; Me. | en Salas 870, y Nallonal Sporting Club, ies ns Lcdo 

Jia Lawn Tennis Club, en la avenida Argens | en Lafínur 2955. rirán mañana los: negocios 
De acuerdo con el decreto Susciipto 


lína 450, Ramos Méjia; Centro de Residen: £ z 
La función de gala: en el Colón por el P. El, mañana podrán perra. 


tes Tucimanos, reunjen artística y baile, 
en Bartolomé Mifre 743; Arlistas Unidos | 520 el teatro Colón so realizará estu | hocer abiertos hasta medionía los nes 
Junción y, balle, en Alsina 1465; Consejo! noclio la acostumbrada función de | 80ctos de almacén y panaderias, 
Central de Juventudes Soclalistas, en Riva-| gala en celebración del aniversario El junes: por la mañana podrán 
Qasla 2150: Club Juan José Castelil, en Bula] pútrio, Se iniciará: con ol Mimno Nas | abrir también las peluqueréns, Elem- 
jarmiento | cion: antado por los almunos del| pro que al: personal se le 4) ell des. 


bastro 171%; Club, Xelody, en 
1374; Club Prolynciano La' Sálamanca, en Consoryatorio Nacional do Música, ba: | canso equivalente, 


“El Púeblo ha Demostrado ya 
Estar con su Presidente”, le 
Dice Castillo al Dr. R. Ortiz 


'L vicepresidente de la Nación en ejercicio de Ja presidencia, doctor 
Ramón S, Castillo, le envió hoy el Siguiente despacho de saluta-" 
ción al primer magistrado doctor Roberto M. Ortiz, que cstá pasando ; 
únos días de descanso en la estancia San José «de la Tinta: “Buenos 
Aires, mayo 25 de 1940, Excelentísimo señor presidente de la Nación, 
doctor Roberto M. Ortiz, Estación Backer (F, C. S;): Con el alma 
puesta en Ja Patria, salúdole cordialmente en este día de emoción pa- 
ra la República, lamentando: que su gran dolor reciente le haya impe- 
dido presidir los actos conmemorativos del nacimiento de nuestra de- 
mocracia, en los que habria recibido el aplauso del pueblo que ha de: 
mostrado ya estar consu presidente. ¿Viva la Patria!, (Fdo): Ramón 
S. Castillo. Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder Eje- 
cutivo”, : 


'Aviones Militares Evolucionaron 
Durante la: Ceremonia 
EN ell bañquéta que se sirvió 
¡4 'anoche en el salón Blanco de 

Cáén ao so iniciaron 


168;áctos oticlalés para la celébra: 
o 


rio de la Heyolu- 


1327: Club Unione e Benevolenza, velada ar-, 
tística Y bae; en Cángallo 1382; Club LO 
q 


niers, € Asociación de So. |-224: Circulo pa] 


invitados que lo 

in FOR: Con Aplátsos mientras 

¿la orquésta hacía olr e AS 
invitados, ' 

nal y du- 


$ 09 
“En el salón de insierno sé pro- 
longó després la tertulia hasta la 
madrugada de hoy. 

El Todóum 

El Tedéum llevado a cabo en la 
Iglesia Metropolitana, en celebración 

e] 130%. aniversario de la Revolur 
ción de Mayo, adquirió” el hrillo y 
solemnidad que ya es habitual en 
ceremonias de esa naturaleza. 

Sobre Ja calle Rivadavia, en el 
trecho'que habría de recorrer Ja co- 
mítiva oficial desde la Casa Rosa- 
da hasta Ja Catedral, se habían apos- 
fado las trops encargadas de rendir 
honores, En Ja accra que da a la 
plaza de Mayo, formaba en primer 
lugar el batallón de la Escuela Na. 
val, con abanderado y banda de mú- 
$ica, sigulendo luego el regimiento 
de Granaderos a Caballo, En la ace- 
ra frontera se alineaba el Batallón 
de infantería del oClegio Militar, en 
correcta fornración, también con ban- 
da de música y abanderado. 

Las fuerzas estuvieron aj mando 
del Jefe de Cadetes del Colegio Mí: 
Jítar. teniente coronel Antonio Viey- 
ya Spangenberg 

Sale la comitiva 

Aproximadamente a las 1130 la co. 
millva oficial salió de la casa de 
gobierno, por la puerta que da a la 
calle Rivadayia. La encahezaban el 
vicepresidente de la República en 
ejercicio del Poder Ejecutivo, doc- 
tor Ramón S. Castillo, acompañado 

or los ministros secretarios de Es- 

ado. Luego formaban la comitiva 
altas autoridndes navales y míilita- 
res, los presidentes de Jas cámaras 
de Senadores y Diputados, miembros 
de esos cuerpos legislativos, altos 
funcionarios e invitados especiales, 

El público, que en gran número se 
había congregado en los lugares ad- 
yacentes, saludó con aplausos y acla. 
mmaciones el paro de la comitiva ofi. 
cjal, mientras las bandas militares 
ejecutaban marchas adecuadas, 


Termina el Tedóum 

A mediodía, terminada la ceremo» 
nia religiosa, la comitiva hizo aban-| 
dono de la Catedral, 

El doctor Castillo ocup5 su auto. 
móvil] que, precedido y seguido por 
sendos destacamentos de Granaderos 
a Caballo, se encaminó por la disgo» 
nal Sáenz Peña de regreso a la Ca- 
$4 Rosada, Luego, y entre las alegres | 
fonfarrias de las bandas militares, 
fueron abandonando el lugar los res- 
tantes miembros de la comitiva, 

Volaron cien aviones 

Durante todo el desarrollo de ta; 
ceremonia, numerosas escuadrillas de | 
aviones en perfecta formación evo-' 
lucionaron sobre la Casa de Gobier- 
no. Plaza de Mayo, Catedral y Ave-| 
hidas adyacentes, despertando excla- | 
maciones de clogio en el público que ¡ 


las contemplaba, y llevando al acto 
que se celebraba la adhesión del 
ejército nacional. | 

Las escuadrillas, que estuvieron | 
integradas por cien avaratos de la! 
Aviación Militar, se hallaban a las! 
órdenes del teniente coronel Aristó-| 
bulo F. Reyes y compuestas por el | 
Regimiento Aéreo Escuela. al mando | 
del mayor Claudio A, Mejía; 
Agrupación de Caza, mandada por el ; 
mayor Raúl O. Pizales y por la 
¡Agrupación No, 3 de Ataque, al man. | 
do del mayor Armando A. Barredo. 

El acto en la F. U. A, 

En la Plaza de la República xe rea- | 
Jizó anoche el acto organizado por 1 
Federación Universitaria Arge 

Se inició el acto con una confe: 
eargo del estudiante Juan €. Fer 
x0 ocuparon la tribuna otros or 

En momentos 


Mario | 


tentó interrumpirlo-un ful rio de | 
la comisaría 3a., pero los estudiantes 
apretándoze unos contra otros no le 
permitieron legar a la frihuna, 


Terminado el discurso de esta es. | 


tudiante, la concurrencia se dispersó 
en orden, 
La iluminación 

Como es tradicional, la Muntei- ¡ 
palidad de la Capital dispuso la ¡ 
Instalación de una iluminación es- | 
pedal en las plazas y edificios pú- 

cos. 


En la Plaza de Mayo la Pira» | 
mide de Mayo, iluminada por fuer- 
tes proyectores, está rodeada por ¡ 
Un cerco iluminado compuesto por 
columnas simulando ramas de la: 


rel, entre las cuales, en la pa; 


lo 
por la | 


netas 4 


ADHIRIENDOSE a la celebración d 


hoy sobre la ciudad varias escua 


la: fecha patria, evolucioñaron 
s del Ejército y de la. Armada. 


Lajimpecable formación y la maestría: evidenciada por los pilotos; en 
las maniobras ganaron la admiración popular para las alas de nues- 
tras instituciones armadas 


EN PERFECTA formación, los cad 


nores al paso del primer magistrado, 


diplomáticos extranjeros que se e 
tana para asistir al Tedeum 


o, 
bos 


f Y 


superior había 14 banderas argen- 
tinas con el nombre de cada una 
ri Co; del! 
¡orres del mgreso y del 
Concejo Deliberante también fue- 
ron adornadas profusamente y por 
su parte el comercio se adhirió a 
la fiesta nacional iluminando los 
frentes y embanderándolos, 


Conciertos en las plazas 
Como se ha anunciado, desde las 
18.56 hasta las 20.30. las bandas mill. 
lares ofrecen concierios en las plazas de 
la Repóblica. Congreso, Majo y Once, 


En el Departamento de Policía 

Esta mañana, a las 7, 40 congrexó 
rente al Departamento de Policía el 
personal de fa Guardia Fagetlal con 
uniforme de gala. 

Más tarde, (ué ejerutado el Jlimno 
Nacional, que fué coreado por la tro- 
pa y uno de los oficiales pronunció 
una oración patriótica. Acto seguldo, 
desfilaron los ageciós ante «us supe. 


¡viores y después les fué servido un 
| chacolafa, 


La baná. de policía ejerutó a las 12 ho- 
ras el Himno Nacional, que fué irradiado 
por todas los estaciones 

las escuelas 

Esta mañana » 1. 1 1 
escuelas dependizntes 
cional de Educacion 
actos patrióticos a lñs que tieron 
los alumnos de ambos turnos y ul 
personal docente 
La iniciaron ex. lestas con ta eje- 
cución del Hímn: cional y Juego e) 
dlrertor de cada colegio hizo uso 
la palabra. 


Fiesta en el Hospicio 


des, 

de . 

del Himno N . por la banda de 
música integrada con asilados del es. 
tablscimiento y después ACTUATOn va- 
ríos conocidos artistas. 


En los hospitales 


En el hospital Tornú se realizó es. 


¡la mañena, como en años anteriores 


un festival organizado po 
más internas en i 
el cual «6 dexarr 
proz-ama, 
Por la ma 
todas dor 
ofreciero: 


las enfero 
o durante 
ó un interesante 


na y por la tarde, en 
pitales municipales $e 
jones de circo y mario. 
s a los niños Internas 
dos en lor mismos 

La Fiesta de los Niños 

La Comi 
Populares, e complemento de los 
festejos pa: ha preparado para el 
4 de junio próximo la Fiesta de los 
Niños, que sn realizará en el Luna 
Park, a las 14.30, 

La empresa ha ofrecido el locat y 
habrá ademásde carreras ciclistas nú. 
meros de circo, prestidigitación y ven. 
triloquía, Entre los niños concurren” 
les. cuyo número ba sido fijado en 


20.400, ae sortearán valionos juguetes, 


Centro Republicano Espai 
Esta tarde, a lan 19, será 


ALGUITRAN 


YO 


Permanente de Fiestas | 


etes del Colegio Militar rinden ho- 
altos funcionarios nacionales y 


ncaminan a la Catedral metropoli- 


EL ABANDERADO de la Escuela 
Naval, que fué cordialmente 
aplaudido por el público 


ely 
¿cional 
1 


ámbulo de 


Ceremonias en 


En todos los 
añ 


PAJIZATOn ACIOS 
urrió en los, 
s de la Armada. 
La primern división cumplió eso 
¡Acto en los cuarteles de Palermo, con 
¡ Intervención de l5s regimientos 1 

¡2 de infantería, que formaron frente | 
al mástil y en el momento en que » | 
¿pabellón fué izado se dispararon 21 
Ica ÑOnAzOs. | 


! En 103 centros y sociedades ¡ 
Para esta noche se hin organizado 
¡Jos siguientea bailes: 
¡ San Lorenzo ds ro, en avenida La 
d rata 1764: Cuun 3 'a “Cerrens y Tejée 
Erafos. reumión sa v hale en Can 
£alño 1738. Ciuh Ferrocarrt 0er, pase, en 
Cacha Cueña 2 me Cub, cena y bai 
. en José Hernandez 

Ciub Austria es a 


| 


baile, en 


pr 


/ 


/ 


/ 


, 


Il 


Sarmiento 
baile extraordinario, en 


SS 


ro Ent; 


1230, 
Cha. 


: 


Sustituye pot 


MEE CL MECOÍ 


unión artís] 


Ao NN 
E APRA 


| 


idades, 
iar nuestras activida: 
Pi 1090, nos trazamos una eb 
firme de conducta: dar o 
MAXIMA CALIDAD A su 


PRECIO! 
Hoy, A 
demos present 
demostración 
nuestras acre: 
marcas de ac 
den en toda 


io siglo de vida, Po=- 
e e como ejemplo y 
de esa conducta, 
ditadas y conocidas 
elte que se expen- 
ta República.. 


e. 
sas 


pi 


su alla 


calidad a los aceites 
importados. 


Tan bueno 
como 
barato 


El más fino de los 
aceites comestibles. 


ÁS 
E coMEsereeE, 
== 


7 


Empleamos 
en las méz- 
clas los me- 


$ 
Jatisface am- jores acelte 


pliamente por 
su rendimiento 


y bajo precio. 


de oliva. 


Un aceite para rada paladar 


y para cada presupuesto. 


JOSE PI 


LA CASA DE LOS ACEITES FUNDADA E 
IMPORTADORES 


Magallanes 10 


AN 


A 


de 


MM 


i 
; 


EAN 


NUESTRAS BODAS DE ORO NOS 
ENCUENTRAN GOZANDO DEL 
- AMPLIO FAVOR POPULAR, 


Al cumplir 50 años de vida, la firma 
JOSE PICCARDO e: Cía., los aceite. 
tos más antiguos del país, agradecen 
al público y al comercio en.general, el 
amplio apoyo que le han dispensado. 
En tan grata ocasión, refirmamos 
nuestro propósito de oftecer siempre 
los mejores aceites comestibles, acre. 
ditando con ello, que seguimos 
siendo hoy como ayer, verdaderos 
ACEITEROS DE TRADICION, 
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un Stock 


w 


—< Elevado 


E Con Esta Operación, Tendrá Sa- 


lida, la: Tércera Parte del Mismo 


neierdo a Informaciones de 
fuente, no oficial. 56 cstá: ne- 
gociando en “estos momentos un 


retañía, 
is 1 


“puesto la: oplii 
* continuación, 

Descongostión do, nuestra plaza 

«Todo lo que tienda A désconges. 
tionar de mufz nuestro mercado ce- 
realista — comenzó diciéndonos nues. 
tro entrevistado — constituirá un 
paso positivo pata la economía del 
"país, El maíz constituyó Ja esperan- 
za de los agrienitores, ante Jas pér- 
didas trigueras- Pero A rafz de la 
“guerra hemos perdido nuestros prin- 
cipales mercados maiceros: Alema- 
nía. Dinamarca, Holanda, Réigica. 
Norueza, etc. La mayor parte de 
nuestra cosecha -— unos cinco mi- 
_Mones de toneladas — s2 colocaba 
en esos países, Gran Bretaña absorbe | 
normalmente también una importan- 
te parta de esa cosecha- 

La situación es tal que nos encon- 
tramos con un stock de cerca de 
ocho millones de toneladas de maíz | 
y con cotizaciones en baja. Tal sis 
tuación no contribuirá, ciertamente, | 
A sembrar el optimismo de la campa: 
fia, De aquí que deba encararso el 
problema maicero con el firme pro- 
pósito de dar salida a ese stock. El 
trueque con Inglaterra — del que 
sólo sé lo que han publicado los día- 
tios — nos sería sumamente favora- 
ble, por ayudar a dar salida a más! 
de una tercera parte de nuestra exis- 
tencia de maíz, y porqua nos asoxte 
varía carbón, ya que los barcos uue 
se llevarían el grano vendrían carza- 
dos de ese combustible, Ahorá bien, 
sería necesario qte esa venta de maíz 
no se realizase en Jugar de otros 
productos habituaimente colocados en 
los mercados ingleses, También de-| 
berían establecerse precios justos al 
maíz, ya que podría resultar en caso ¡| 
contrario que diésemos mafz muy ha-| 
reto por carbón caro, si no se estar! 
blece en el trueque una justa pro-| 
porción en los precios, No mediando 
esas condiciones, habríamos contri. | 
buido a resolver a Gran Bretaña el! 
problema de las divisas necesarias 
para financiar su comercio exterior, 
Fin haber realmente obtenido verda- 
deros hencficiog para nuestra e€co- 
nomía 

La cría del cerdo 
Nuestro malz se exporta fundamen. ; 
- falmonte par que sea utilizado en 

el exterior en la alimentación de ani- 
males, especialmente del cerdo, Como 
lo ha recomendado el Ministerio de! 
Agricultura, deba ponerse el mayor 
empeño en fomentar a cría de por»! 


Ministro, Japonés 


POR VIA AEREA legó a Buenos 
Aires procedente de lía de Janei: 
ro el ministra sin cartera del ga: 
bierno de Japón, Sotomatsu Kato. 
Este ministro presidió en la capi: 
tal carioca la conferencia de dí- 
plomálicos recientemente realiza: 
da. El señor Kato permanecerá en 
Nuenos Aires una brere tempora: 
da artos de proseguir rioje rum: 

bo a Chile 


cinos. ya que si la 
ga, cala vex les £ 
los beligerantes 
éus ganados, y en 
adquirir el gana 
y para la pob: . 
donar los esfue y este, muy 
plausible del trueque — por vender 
directamente maíz, debemos impu. 
ear su industrialización, transformán. 
en carne porcina, ya en al 
podría tener gran uso co- 
mo combustible en el país. Estados 
hoy invadid 
Dinamarca, 
veedores de cerdos a Inglaterra, 


uerra se prolon- 
más difíci] a 

ta cría de 
buscarán 


-ElM.de Gue 


rra Hizo Procesar 


El 25 de 


Mayo enel: 
Exterior 

En Europa y América Fué Re- 

cordada la Fecha 


brán y 
sudamerica: 
108, 7 e 
Comentarios en/Lima 

LIMA, 25 (United). — Las céremo- 
nías oficiales para. festejar él “aní- 
versario argentino, fueron suspendi- 
das a causa del térremoto, nero los 
diarios publican artículos recordato. 
rios. La Crónica dice: “La Fepública 
Argentina, en su progreso material. 
va Aa la cabeza de los pueblos de 
América”. pb 

La Prensa expresa: “Unidos tradÍ. 
clonalmente a la República Argenti- 
na por fuertes lazos dé confráterni. ! 
dad internacional -y Ja identidad de; 
nuestros comunes intereses y aspl- | 
vaciones, tenemos que celebrar co- 
mo fecha propia la que hoy celebra 
el pucblo hermano. rodeado del afec. 
to y la simpatía de otras nacionali- 
dades del continente”. 

La reunión oficial en la embajada * 
argentina fué suspendiua. recibién + 
dose privadamente el walúudo de Jos 
residentes argentinos. 


En Colombia 


BUGUTA, 25 (Associated Press), 
Con motivo de la cunmemoración de 
Ja Revolución de Mayo, el embaja, 
dor do la Argentina. dostor Can» 
diotti, ofreció al mediodía una re- 
cepción en la embajada. 

Más tarde hizo entrega a los ca- 
detes de la Escuela Militar de Co- 
lombia,-de un rétrato al ólo” del 
genera] San Martín. recibiendo a su 
vez del ministro de Guerra, general 
Carlos Martínez, un retrato del ge- 
neral Santander. como homenaje de 
los cadetes colombianos a sus cole- 
gas argentinos. A ambas ceremonias 
asistieron las autoridades colombia . 
nas. cuerpo diplomático y represen- 
tantes de la sociedad. 

En horas de la tarde y de la noche 
se realizarán audiciones especiales 
en honor de la Argentina, por inter- 
mdio de las radiodifusoras Nueva 
Granada y Radio Nacional, en las 
que el doctor Candiotti pronunciará 
breves palabras. 

Mañana, el embajador argentino 
visitará la escuela República Argen. 
tina. donde entregará lus premios 
instituidos para las mejores compo- 
siciones sobre los gererales Santan- | 
der y San Martin. 


En Río de Janeiro 


RÍO DE JANEIRO, 25 (United). — 
Con motivo de la fecha «patriz ar- | 


por Alemania, como: gentina, el Corréio da Manha, en 
an los principales pro-' un -ditorial elogia al pals herma- 


no. Después de trazar brevemente | 


al provocadornazi Horroeckes 


. ; 
Tres Personas |Colocó una Bandera| Lo Expulsaron 


Resultaron 
con Herídas 


“Las Víctimas son Félix Quintanilla, 
Carlos Juncos y Carlos Guasone 


'N la calle Leanaro Alem frente 
al Nro, 2482, un chaufíeur es- 
taba ocupado en colocar una rue- 
. da en el camión que conducía. Al 
golpenrla con un martillo, el neu. 
sáático explotó y el aro de la rue- 
da saltó con miicha (uerza alcan- 
zando con. ln caheza al transeúnte 
Félix Quintanilla, que se domicilia 
en la calle Rocamora 3141, quien 
3esuldó con leslones graves. 

También fucron a'can:ados por 
Iragmentos del mismo aro Carlos 

+ dncos, argeni de 29 años y 

+ Carlos (tuarone, argentino, de 8 
años, que observaba el trabajo del 
chófer, 

Los tres fueron llevados para su 
Curación yla Asistencia Pública, 
¿donde el primero de los nombra. 
dos quedó internado. Comprobó el 


| 


en la Torre de la 


Radio del Estado 


accidents e inició las actuaciones 
sumariales de estilo, la comisaría 
de la sección la, 


Protéjose 
tomando las 
verdaderas 


PASTILLAS 


[VALD/A 


opaciguan la 


0/50 | GIGANTE 
oO | 4129 


VEDRO FICHERA, a 


27 años, soltero. toma 
Verón y Ocampo, de la 


y colidad de Hurtin<ra 


de a les 13,20 k 
rr pierna, 
subió con sormendenie azilida 
hesta la torre de a Hadio del Es 
¡ fado, donde coloca una handera 
¡ Orgentína, Las numerosas perso 
j nas que E tes 


del Banquete' 
de Camaradería 


Su Brindis Afectaba la Neutra: 


| lidad Argentina 


pe la secretaría del Ministerio 
LX” de Guerra se informó anoche a 
la prensa acerca de las medidas dic- 
tadas por ess ministerio, relaciona» 
das con la actitud asumida por ei 
isubteniente de la reserva Guillermo 
Horroeckes al pronunciar Un dis. 
curso en la comida de camaradería 
realizada en el Centro de Instrut- 
¡ción de Oficiales de a Reserva, al 
rieron lx ministros dej 

arina, general Márquez 

Scasso, respecti- 

Emisario nazista | 
Después de los discursos oficia. | 

de la reserva te-; 

rritortal Horroeckes se levantó y di-: 
mgiéndose al ministro de Guerra, de 
acuerdo a los reglamen! militares, 
pláléndoje qua le permitiera hacer un 
rindis, Ej ministro accedió creyendo 
que 61 mismo no tendria otra misión 
que recalcar el hecho histórico que | 
se conmemoraba. ¡ 
Ante el asombro de todos. Horroee. 
kes, con palabra fácil y tono exal- 
pronunció palabras que en| 
ningún :nstante podrian ser pronun: | 


dudablemente afectaban a la nCutra: 
Nasa estricta de nuestro gobierno. 

Ej exaltado tono tolailtario y na- 
vista del brindis del subteniente re. 

vista hizo culminar el desagrado 

fué visible en los dos ministros 
ly en la mayoría de los concurrentes, 

No había terminado Harroeckes su 
| perorarión, cuando el ministro ge- 
[neral Márquez ordenó la expulsión 
¡Cs la mesa del orador propagandista 
del nazlsmo y dispuso que el coro- 
nel Richisri presidente del Centro 
¡de Instrucción de Oficiales de la 

¡ Reserva, tomara las medidas nece. 
saríss para instruir un sumario al 
agente provocador hitlerista, 

Se descuenta que el oficial reser- 
vista Horroeckes será castigado enn 
una pena de las más severas que fi- | 
ja el Código Militar ¡ 

HURTO EN UN BAILE 

Gulbermo Cosper Colér concarnó ena 
madrugada a la seccional tercera e 
Arranca que mientras asistía a un f 
val que se realizaba en el salón Principe 

| Cacrgs, Svrmienta 123%, le burtaroa la Dl- 


m: 


En Avión Partio.con 
Runibo: a su País*el' 
Embaiado+' Francés 


aa Ei des la Alt de 
- TAN: ayer cón desti- - 
noa Palla el embajador” de 
Fráncia_ en nuestró país. Mr. 
Marcel: Peyrouton, E 

. Peyroulon no volverá más 
ala Argentina Ha sido llamado 
por- el primer istrado Rey:- 
naud. no sietido difeil que ocu- 
pe la “embajada. de su país en 
¡Tadrid; que éstá vacante con la 
designación recaída en el maris- 
cal Pétain, para el álto cargo 
de vicepresidente del Conse 
de Ministros. 


su historia desde la tiranía de Ro- 
sés hasfa el 
Argentina €s 
$ Slgnificativos simbolos del éspi-| R; 
vítu de progreso qué caracteriza el 
movimiento de. nuestro . continente. 
Lás riquezas que. ha sabido acumu- 
lar, representan ja lucha triunfal 
de un pueblo joven yvigo.s0'% 


resente, declara: “La 
oy en día uno de las 


A Raíz de la Fiesta Nacional Argentina 
Cárcano Enviará un Mensaje Desde París 


pas 25¡(Hayas), — Con' motivo de la fiesta nacional argentina, se 
Mevafá-a cabo una transmisión por radio de las 2115 a las 24.03, 
por intermedio de la Radio Mundial, transmisión durante la: cual el 
embajador de Ja República Argentina en Francia, doctor Miguel Angel 
Cárcano, enviará un mensaje a su pal 
El proprama comprenderá: Ejecución de los himnos nacionales 
argéntino y francés, cantados.por Martila, cantante de la Opsra; lec- 
tura de varios extractos, como ser “Facundo”, de Domingo Faustino 
Sarmiento, y “Mis Montañas”, de Joaquín V. González. por la señorita 
Lisa De la Mare y Mauricé Escande, de la Comedia Francesa; confe- 
rencias sobre Buenos aAites y la Pampa de 1940, por el doctor Luis 
Mancini, de la Universidad de Buenos Aires y un intermedio musical. 
Por último, tendrá lugar una evocación al 25 de mayo de 1810, 
quie estará a cargo del profesor Raymond Ronzc, y el mensaje del em- 
bajador dóctor Miguel Angel Cárcano. . 
UNA EXPOSICION ARTÍSTICA: y 
SE REALIZARA EN FLORES 
El 29 del corriente:la asociación 
cultural Peña Praxis, eh. su séde de 
'smón Falcón 2565, inaugurará, a 
Jas 21:30, una exnosición artística a 
báse de expositores boquenses: 
nm tal motivo, pronunciará una] 
conferencia el conocido plástico Ro+| 
drigo Bonome, 


MENS Y TO 


carcaras de Prol, de música, El ingreso al ter, Ane es 
CONSERVATURIV DEL PLATA . ABIERTA LA INSUBLPC 


¿ds 


an Bretaña 


Se Produjeron Heladas en Bs. 


As. 8. 


forma: .. 

Se han registrado lluvias modera- 
das en Corrientes y Misiones, siendo 
ligeras en el centro norte de Santa 
Fe y en Entre Rios, excepto en el 
sur, donde no llovió; y en zonas ais- 
ladas de.Formosa, norte de Córdoba, 
Santiago del Estero, Charo, Salta y 
Santa Cruz, 

Se produjerón heladas en Buenos 
Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan, 
Neuquén y Río Negro. 

Faltan datos dey FCCNA. y FCSF: 

Llueve ligcramento en el norte de 
Entre Ríos, centro y norte de Santa 


G 


an.Neuquén y R.Negro 


La Dirección de Meteorología in-¿ Fe, noreste de Córdoba, 


Chaco y For- 
must y más intensamente en Corrien= 
es, 

Está nublado en el extremo súr 
del litoral- y en las provincias del 
norneste- 

En las demás regiones ti 
está bueno. O 

En la Patagónla hay temporal del 
noroeste, La temperatura es inferior 
a la norena] en las provincias y nor. 
te de la Patagonia. 

Capital federal, noreste de Buenos 
Aires, sur de Santa Fe, centro de 
Córdoba: Nublado. Luego lluvias Ji= 
gcras. Poco camíbio de temperatura, 


LA LONA CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MUSICA 


49, reconacido por ej MINISTERIO VE JO LN 'IUN 
UA. y el CONSEJO NACIONAL DE EdudAd Pito 
és: sin preparación ninguna ni se requiero examen previo. 


JUN Para ocupar 


FLOTAN 
aquí para Vd. 


Cuando un 


vino es consagrado por millones de 


consumidores, puede ofrecerles, en retribución 
a esa aceptación auténticamente popular, gran- 
des premios en efectivo como los que regalan 
los exquisitos vinos Tomba. 


Persiga Vd. 


también su buena estrella, buscan- 


do en los tubitos de vidrio que flotan en todas 
las botellas del vino Tomba, en los que nave- 


gan cupones canjeables de inmediáto y en 


efectivo por $ 25, $ 50, $ 100, $ 500 y $ 1.000. 


SORTEOS MENSUALES 


Además de los cupones canjeables de inmediato por 


dinero en 


efectivo, Tomba le ofrece otras oportuni- 


dades de ganar dinero. mediante sus sorteos men- 
suales. Lea los cupones 'que vienen en los tubitos y 
sabrá cómo participar en ellos. 


¿QUIERE VINO 


? 


e 


DA: — 
Pl yes res años que 
os SE e q 
30 horas. Se largó cón 4' de; alraso, 
9841. Giménez 21.60 4.10 


e 


. 
Do 


F. Fernández 
A. Villalba 
J, Martínez 


ZEPREN O 
3113138138 


ps 
E 
3 


VO PrETI ea 


LA 
la 66/54. 


"Totales, +... 0. . 211350 12830 
Ganad. 1/2 cabeza; de la 2a. a:la 3a. 1 pescuezo. No corrieron: 
aca y Barcaza. La ganadora, Manada ,os hija de Paramillo y Rompes- 
Ima; del stud Los Maulas, Cuidador: Gabriel F. Gallo. Criador: Hatas 
renltente, , 
lempo: 1127 315, 
3 DESARROLLO. -- En buen: momento se larga la carrera con Yo 
*Hambién, Soñé Al frente, seguida de Manada, Rodeada y Andalgalas En 
l y 1200 mettos sigue en la delantera Yo También Soñé, luego aparcadas 
el segundo Jugar O Andalgalá y más atrás Rodeada, Jipi Ja 
IMysSibarita, Prisa, Sadowa, Equivoca y cerrando la marcha Uñas Pinta= 
das. Emplezan a girar 01 codo de Tolosa donde las posiciones se mantie= 
tien, sin ninguna variante. En la recta final Yo 'Tmbián Soñé mantie- 
He fitme Su posición de hunters, pero carga Manada y más atrás lo hace 
Prisa, Faltando trescientos metros para el disco las tres yeguas en una 
línea van definiendo la carrera sin sacarse ventaja. Por los paloa_Yo 
También Soñé, a su Ai nada Y LE Ñ La de O 
idas a fondo las respectivas cabalgaduras Manada asoma media 02 
Ea el inslanto de (ralponer el disco de llegada sobre Yo También Soñé, 
cue hilzo una buena carrera. Tercera al poscuezo de la segunda se ela- 
sífica Prisa y cerrando el marcador Vuelva, que CUrEÓ en los últimos tra- 
hos de la carrera, La ganadora recorrió la distancia de 1400 metros en 
ol: tiempo do 1/27" 3/6, mista húmeda. 


2 A Msn NETOS. — Premio Independencia «= Para caballos de 3 años (con 


= 
35 


£l 
NW, ¡Roselló 


lusión de y: 185). ¡adotes de una carrera, Peso: 36 kilos. Premios: 
43.000 al lo, 600 al 20, y 800 al do, Anuelada A lag 10, Se largó con 
Minutos de atraso, 


1 CUÑADITO 56 (3)... 

2 Cancionero 56 (8). , 
B Red Hand 56:53 (2), 
4 Mldrato 66 (6, . . 
5 Firpo 58. ... 
6 Minino 56 . , «+ 
7 Pon 56154 112... 
$ Azorín 506... 

9 Torrente 86... 
Morabito 56154... 


Totales... . . . . 35645 17376 
Ganada por 1 cuerpo; del 20. al 30,, 1 cuerpo: No corrió: Far Way. 
El ganador, Cuñadito, es hijo «la Sj]Ves y Pobracita, del stud Orleans. 
Cuidador: Juan Laborde. Criador: Haras San Claudio. 

*Tlempo: 125 4/5. £ 

DESARROLLO. — Cuñadito pica aj frente no bien el starter levanta 
las cintas, seguldo de Red Hand, Minino, As Torrente En los 
1500 metros Red Hand pasa a comandar el lote, quedando Cuñadito se. 
gundo y en los puestos siguientes Pon, Torrente y Azorín 

Cuando pisan el palo de loz 1000, sigue en Ja vanguardia Red Hand 
con un cuerpo sobre Cuñadito, mientras que los restantes competidores 
alguen sinn ninguna variante. Empiezan a girar el codo de Tolosa don. 
de Red Hand mantiene el puesto de comando, djando utrás muy Juntos 
entre sí Cuñadito, Pon, Cancionero y Firpo, más atrás Hidrato, Torrente, 
Minino y Azorín, En la recta final sigue Red Hand al frento, pero Cu- 
fadito, exigido, carga sobre las posiciones del Ajo de Farol para do. 
minarlo frente a las primeras tribunas populares, También se hace pre 
sente por el medio de la cancha Cancionero, pero la carga de este último 
ho le sirve sino para escoltar a Cuñadito que llega a ponerse a un cuer- 
po cuado cruzan el disco, Tercero a la misma distancia Red Hand y cuar- 
to Morabito. El ganador recorrió Ja distancia de 1400 metros en el buen 
tiompo de 1'25" 4/5, 


A A e 

1.600 METROS. — Prenilo: Moreno — Para caballos de 3 años (con exclusión 

de yeguas), . que no hayan ganado, Poso: 58 kilos, Premios: pesos 3,000 al 

lo, 600 a: 20. y 300 al 30, Anunciada a: las 13.30,5e largó con 13' dí 
€ A 


1 PALO REGIO 56 (8). 8188 4223 9.10 3.30 
2 Guay 56 (10., 3.10 

3 Os 5051 (12). . 5 
4 Bambuco 58 (9), + 
6 Clontart 58 , + 
8 Cripito 58/54 , 
7 Solitario 56. 
8 Goldsceker 56 
9 Locho 


3310 A. Díaz 8. 
J. P. Artigas 
A, Villalba 
R. Moyano 
R. Quinteros 
J, Martínez 
O, Torres 
M. Bergós 
L Almirón 
W. Roselló 


> 
e 


ELUELULES 


JR. Moyano 


R. Recavarren 
O. T S 


Foro. 


2.4 
10 Despierto 11 $8. 
11 AR UehO 54) 
UCallado 56/94 .. 


A 
Totales. +. +... . 43688 22836 
Ganada por 2 y 11 4cuerpos; del 20, al 30, 1 y 14 cuerpo, No carries 
ron: Papimall, Pegajoso, Ruidoso, Moralú, Mandádo, Perpigal y Bale;ri 
co. El ganador, Palo Reglo .es hijo de Polydipsia y Picarada, del stud 
Don Macedonio, Culdador; Oscar González, Criador; Haras El Onbú. 


Tiempo: 130" 415, 

DESARROLLO. -— Luego de una demora po indocilidad de varlos 
competidores se ordena la partida, asomando al frente del lote Clontarf, 
seguído de Guay, Despierto 11, Locho y Solitario. En los 1500 melros 
Guay pasa resueltamente aj frente, seguido de Clontarf, Locho, Despler- 
lo 11, Solitario, Os y en el último puesto se desenvuelvo Malagueño, Ya 
en los 1400 metros Locho avanza para colocarse segundo de Guay que 
leva un cuerpo, mientras que el resto de los competidores mantiene sus 
aa sin ninguna variante. Emplezan a glrar el primer codo de Po 
losa siempre Guay en cl puesto de piro seguido ahora por Clontarf 
y más atrás Locho, Os, Bambuco, Palo Regio, Despierto 11 y Solitario. 
Enfilan la recta donde Guay se mantiene Por momentos en la punta 
hasta que el avance de Palo Regio por el medio de la cancha constituye 
un peligro, En efecto, en las primeras tribunas oficiales se juntan Guay 
rente a los palos y por afuera Palo Regio. Este último esimulado apenas 
hor su piloto se desprende de su enemigo para alcanzar el disco con casi 
Íres cuerpos sobre Guay que se mantuvo segundo, Tercero se clasifica 
Os, que cargó tardiameñte y cerrando el marcador Bambuco, que corrió 
en e desconocida, a pesar de los nueve mil y pica de holetos que le 
apostaron, _ 


¡DLERELEEA 


(LLORLLIES 


Dávila 


1.300 METROS, — Premio Belgrano — Para yeguas de 3 año “ganadoras de 
a una carrera. Peso; 58 kilos, Prem! $ 3.000 an la 1 600 a la 2a, y 3004 
sw la 3a, Anunciada a Jas 14,5 horas, So largó con 13' de Lo, 
1 YAVERA 56 (1) . .. . 14660 
2 Rablosa 50 (12), 7 


3 Hija Bella 50:33 (10) 
4 Fogosa 560158 (13) , 
5 Bárbara f 

6 La Loca 56 . 

7 Sundbright 56 

8 Titi Titi 56/64 

9 Estrella 56... 

10 Senda 56154 12... 
liSanta Rita 56... 
12 Fleurie 66 ....,. 
U Huesca 58 (c¡Pleurie) 


Totales... .. ... . 562217 24835 
Ganada por 2 cuerpos; de la 28. a la 
Comoluz e Hija Justa. La ganadora, Yavorá, 
purá, del stud Omlet. Cuidador: Y. R. Lacruz. 

la Parva. 
Tiempo: 1'20' . 
DESARROL! « En el momento de ponerse el lote en movimiento 
queda úllima Rabiosa. Con Estrelia aj frente se hace la carrera, seguida 
d unábright, Fleurie, Huesca, Fogosa y cerrando la marcha Rablosa. 
En los 1000 metros Huesca pasa a la vanguardia dejando ¿trás a Estre 
lla, Bárbara. Sundbright, Fogosa. Fleurie y siempre última Rabiosa. La 
única variante a] pasar por el palo de los 1000 metros es el avance de 
Bárbara al segundo lugar y luego Estrella, Sundbright, Fogosa. Ficurie, 
quedando última Santa Rita 11. 'Pisan el primer codo de Tolosa donde 


HIPODROMO DE 
LA PLATA 
0 


KR. Moyano 

R. Rodríguez 
G. Etcheverry 
J. Sherna 

R. Silva 

Y, Canal 

A. Moreno 

J, C. González 
A Díaz 

O. Torres 

B. Cúcaro 

F. M. Ortiz 
TF, Echagúo 


Sa, 1 pescuezo. No corrieron: 
es hija de Tropero v Ya. 
Criador: Haras Recreo de 


“RESTAURANT 
DEL PADDOCK” 


¿Quiere comer bien y 
presenciar las carreras 
sin molestarse? Concu- 
rra a este Restaurant. 


ESTA SOBERBIA vista del estadio de Baca 


da una ¡dea de la brillante fiesta 


guleron 


le As ñ 


realizada por la popular entidad, 


cuyos viejos sueños se han concretado en magnifica realidad. Más 


Juniors, inaugurado hoy, 


onadas 


ta e > q E : 
LS me) E 
Ss ¡Poy 3 y 


de 80.000 personah asistieron a la ceremonia inaugural, cuyo náme- 
to principal lo constituyó ol match jugado entre los locales y San 
Lorenzo de Almagro 


Boca Juniors Inauguró su 
Stadium con una Victoria 


A vieja ilusión de los hinchas 
de Boca do tener un monu- 
mental 'estadio proplo, ha podi- 
do concretarse en realidad, des- 
pués de una esforzada marcha a 
través do períodos no slempro 
gratos aj recuerdo, porque el an. 
tiguo club, tuvo también que am- 
bular en sus tlempos de crisis y 
la amenaza del descenso de catego- 
ría pareció ensombrecer en un 
momento, el alentador horizonte | 
que vislumbraron quieñes se en: 
Eon a la tarea de su funda. 
ción, 


o Desdo Ja mañana comenzaron 


los festejos del importante acon- 
tccimiento, La Boca, y algunos 
barrios adyacentes, poblados de 
simpatizantes de la ontidad, vivio» 
ron la emoción de una jornada 
Inolvidablo, 

Desde las 930, en varios secto- 
res de la cludad, se congregaron 
numerosos automovilistas, que en 
una Interminable caravana se di: 
rigleron hasta la:calle Almirant 
Brown, frente alélocal social d 
Boca Juniors. Al se agregaron * 
las autoridades dol club y poco ? 


Huesca mantiene la punta con un cuerpo y medio sobre Bárbara, mlen- 


tras que tercera se colcca Senda y el resto muy agrupadas entra sl. En 

ese otden desembocan el derecho donde aa se emiregA cule el CN 

Ce de Bárbara que saca pequeña ventaja. Faltan trescientos metros para 

el Glsco cuando se ye cargar A a Yaverá. A A ora 
y unas oficiales y se corta en 

a Bárbara cn las primeras tr! ¡as > PS Y a Á 

carga con mucha violencia. Tercera se clasifica Hija Bella y corrandc el 


Negar al disco con dos cuerpos sobr: 


marcador Bárbara. La ganadora. que 


ue le hizo el público, recorrió Ja distancia de 1300 metros en el tiempo 


e 120” clavados. 


1.200 METRO: 
hayan ganado y ganadores de una 
a los ganadores, Premios: 

clada a los 14. 


1 HEROINA 63 (8) , . 3659 
2 Lautaro 55 (2). . . . 8656 
3 Charlante 55:55 1/2 (4 979 
4 Visión 50:50 (18) 1305 
5XKanób5... 

6 Sensato 52, 

7 Revenge 55/55 

8 Menta 53... 

0 Prenda Linda 50 

USuya 50148 , 


Totales... .. 
Gana: por 1 y 12 cuerpo; del 
Integro, Harluf, Oficiala, Pimpeyo, 


« . 61597 22264 


— Premio Saavedra — Para productos de 2 años que no 


pesos 4.000 al Jo, 800 al 20, y 400 al Jo, Anun- 
con 14* de atraso, 


timos metros 


respondió ampllamente al favoritismo 


cartera, Peso: 52 kilos. Recargo de 3 kilos 


XK, Recavarren 24.20 
J, Martinez 
M. Bergós 

Y. Lanzoni 

R. Quinteros 
M. Robles 

P. Bustamante 
J. Canal 

R. Martín 

J. C. González 


10.20 
0.50 
07.90 
13-40 

4.30 
17.90 
45.40 
64.60 
41.30 


20, al 30. 12 cabeza. No corricron:; 
Solo Yo, Corcovado, Barquinera y 


Rahuec, La ganadora, Heroína, es hija de Aldeano y Herself, del stud 


Cunelones. Cuidador: 
Tiempo: 1'13” 4; 


METROS. -— Premio Hipódromo Argentino — Handicap para todo ca. 
lo de 3 años y más edad ganador, de más de $ 
y Una copa donada por el Jockey de Club de Buenos Aires al lo, 


ss 5.000 
1.600 a1 20, y 800 al 30. Anunciada a las 


4 Caviar 46 (8). 

5 Sir Basi] 4545 1 

6 Air Trace 55... 

T Alfiler 62, . s 
8 Coeur Tendre 45/46 1/2 
9 Farfán 46:47 . . 
10 Stark 55. ,.., . 
11 Cannon Ball 4547 . . 
UJingle 50 .,.,.. 


Tolalós. . . 0... 04947 27275 
Ganada por 1 cabeza; del 20. al 


tañés. El ganador, Dell, es hijo de Elton 


Fe. Cuidador: Lorenzo Fá. Criador: 
Tiempo: 2'17", 


1.100 METROS. 
7 imás edad, gonad 

a la 38, Anuncia 
a 
1 JULIA CARA 52 (8). 2623 
2 Cantante 52 » 


Fola 56... .. 
0 Mi Condesa 52 
0 Galonniére 50/50 , 
0 Good Good 40. 
0 Somalía 49 . 
0 Istria 48 . > 
O Barranquera 45/46 1 
O Cirujita 45... .. 
UClara Mía 49/80... 


Potales ....., . . 61007 25814 
Ganada por 1 y 1,2 cuer 
Quequi, Arula, Yararaca, D 
Julía 
dor: 


1162 
1670 


ra, es hija de Sanjll 
stino Uraga. Criad: 
mpo: 1'26" 


ga a Pt Premio 2 di 
cs. 1 

1 CABULERO, 57 ks,, (2) 
2 Prente a Frente 56 (5) 
2 Mistayo 56 (6) $ 4.40. 


2 Don Farello 49.(16), $ 3.80. | 
No corrieron: Lazarillo, Sontigal, Rey, Alfin, Fyiant| 


e Inca. 
Tiempo: 1'32”, 


Premio Patrla 
Premios: peso. 
las 16 horas, 


2 P. Nievas 


o; de la 2a. a la 3a,, 112 cuerpo. No corrleron: 
amentada y Tierra Encantada. La ganadora, 
Julía Di 
Haras Los Ranqueles, 


ianador de máx de pesos 5.600, Pre sos 
0, 300 al 20, y 400 al 3o. Anunciada a las 16.40 nora. Se largó en 


Antonio Garcia. Criador: Haras Argentino. 


3,005, Premios: pesos 


15.20 horas. Se largó con 15" de atraso. 
$S. di Tomaso 
M. Núñez 
R. Recavarren 
$. Fuertes 
Y. Pivottl 
R. Moyano 
J. Canal 
R, Martín 
v IRE NAAS 
E. Callejas 
J. C. González 
F. Echagile 


92.30 10.— 


o. 1 y 12 cuerpo. No corrió: Mon- 
y Santa Eufemia, del stud La 
Haras La Manuela. 


landicap para yeguas de 3 años y 
3500 aa da a y 80 
Se largó con 14' de atraso, 
40.60 10.40 


6— 
4.10 


reía 
Y, C. González 
A, Díaz 
B Huerta 
J. Martínez 
R Moyano 
F. Echagile 
J. Arismendi 
R. Martín 
V, Lapoellegrina 
8, Fuertes 
E. Santana 


Erre oribrio, 


PELE LEDEna 


91.70 


R. Rodriguez 63.80 


lomma, del stud San Luís, Cuida. 


Handicap para todo caballo de 3 
OA Mremios: pa Aa 
ra. 


$ 32.60 y 8.50. 
$ 4.50, 


AS 


| 


antes del mediodía el doctor Ca» 
milo Cichero, ex presidente du- 
tante cuyo mandato comenzaron 
las obras, procedió a la apertura 
de las puertag del estadio, 

Ya quedaba entonces definiti- 
vamente incorporada a la ciudad 
la monumental construcción. El 
estadio de Boca, esfuerzo de un 
contingente extraordinario de aso: 

y Clados, de forvorosos cimpatizan- 
E les, de grandes cracks y modestos 
¡E asociados A modestos ' fugadores, 
¡ y de laborlosos dirigentes, perte: 
heco ahora al acervo deportivo de 
Buenos Alres, 
Ochenta mí! personas presenciaron 
la ceremonia 

A las 14 horas el estadio pre: 
sentaba un O impreslonan- 
te. Ochenta mil personas se ha: 
llaban ubicadas en la gradas, 
alcos y lugares reservados para 
las autoridades. Banderas de to- 
dos los clubs profesionales y do 
diversas instituciones deportivas, 
flameaban en los altos de las tri 
bunas, La perfecta visibilidad do 
la arquitectónica construcción, 
permitió al público seguir con fa: 
cilidad todos los actos realizados, 

El vicepresidente del club, An: 
tonlo J.. Llacha pronunció poco 
después de las 14 horas un discur- 
80, significando el esfuerzo cum- 
plido a través del largo camino 
recorrido desde el año 1905, épo- 
<a de la fundación de la entidad. 
Evocó con sentidas palabras a los 
viejos jugadores y asociados y 
destacó e] apoyo brindado por el 
goblerno nacional. El señor Llach 
habló en el palco de los invitados 
de honor, ubicado frente a la 
lámpara simbólica colocada de- 
lante del misnto, irradiándoso su 
discurso por los altoparlantes. 

El desfile de atlotas y la lámpara 
simbólica 

Seguidamente so hizo presente 
en el field un grupo de atletas, 
iniciándose un Josue. Se abrie- 
ron luego en Abanico, colocándose 
en loz sitios indicados. 

Poco después llegó al estadio el 
porta:antorcha del Patronato Na: 
clonal de Aonores, trayendo una 
tea encendida, tras una posta de 
70 kilómetros. Grandes aplausos 
«aludaron su aparición, mientras 
dos grupos de atletas se lo apa: 
rearon y dieron junto con él dos 
vueltas al field. Un representante 
de Boca se hizo cargo de Ja an- 
torcha y comunicó: la llama a la 
lámpara simbólica, en tanto diez 
ciclistas se colocaban frente al 
palea de honor, 

Las viejas glorias 
A continuación se produjo un 


(9 rumoreo en las tribunas. Los afi- 
¡ cionados, pese al tiempo transcu- 
rrido, individualizaron en las ca- 
bezas canas y en los cuerpos sin 
el vigor juvenil, a las viejas glo: 
rias de Boca y a veteranos cracks 
uruguayos, que quisieron adherir 
se a los festejos. Alfra.lo López, 
“esoriori, Médice, los más anti 
guos de la época de Priano; los 
Uruguayos Benincasa, Delgado y 
varios otros; el rosarino Octavio 
Diaz, y otras figuras más quo bri- 
Maron en las primeras constelacio» 
nes butbolísticas del país, forma. 
ron una emocionante carhvana. 
Tesorieri tuvo a su cargo la tarea 
de izar la bandera del club en la 
torre de los homenajes, Un solo 
grito atronó entonces el espacio: 
¡Boca! ¡Boca! 


t VIORS: Estrada; 104. 
lussl; Viaba, Lazzattí y Suá. 
jo Alarcón, Sariunga, Gandu. 


20: Gualco; Basaras y Ca. 
olombo, Montoya y Zúbieta; 
Ballesteros, Lángara, Pérer y 


las 5 horas el mayor Ollvero 

se dirigió al centro de la cancha y 
le entregó al presidente de Boca Ju- 
nlors, Sr. Eduardo Sánchez Terrero, 
el bandcrín que se disputó en ej 
match entro argentinos extranje- 
ros. Una formidable ovatión rubricó 
esta sencilla ceremonia. 

tas 

Ac nuación salieron los equi 
pos en una doble fila india y abrié 
dose hacia los costados opuestos pa- 
saron a practi frente a los arcos. 
La aparición de los jugadores fué 
cibida en forma elamorosa por los 
espectadores. Los jugadores boquen- 
ses aparecieron con un crespón ne- 
gro, como homenaje a la memoria 
del ox presidente del club, Sr. Bri- 
chetto. 

Un bandorin del club Contral de 

Montevideo 
En el centro del campo el juga. 


Arico Stároz de un banderin envia: 
do por el club Central de Monte- 
video. 


El puntapié Inicial 

A lag 15.29 el edecán del presidente 
de la República, acompañado de las 
autoridades de ambos clubs en es 
centro del field, dió el puntapié ini- 
vial. Una vez que las persunas que 
acompañaban al edecán presidencial 
abandonaron el campo de juego, el 
árbitro dió un pique en el centro del 
vampo: Tomó la pelota Gandulla, el 
«ue se adelantó rápidamente y cor 
locó un medio centro que rechazó 


dor de Boca, Viana, hizo entrega a; 


El Dr. Pedro L. 
Presentó úun 


Gane luglla | 


Recurso de 


Apelación Ante el Juez 


El doctor Pedro L, Ganduglia eh 


los autos “Fisco de la Provincia de | 


juenños Aires; clJulia Ayeza de Monasterio y Otros” presentó al juez 


en lo civil doctor Casco el 


transcribir, Expresa el presentado 


escrito cuyos conceptos principales vamos a 


“que habiendo sido propuesto como 


testigo en esta causa se me designó audiencia para que concurriese a 


prestar declaración en; la 
audiencia —agrega= fué notifica 
d: wunciara en autos a esos mismos 


no, Quinta La Paz, Estación Gonet (rr C 


ya no me domiciliaba: on el lugar 
dencia a Del Campo 199, 


misma: qe el día 6 de mayo último. Dicha 
la en el domicilio qe oportunamente 


efectos EN Aveni 
indicado por 


la. General Belgra. 
pero en ocasión en que 
haber mudado de rési. 


San Isidro. La circunstancia de esa notifica. 


ción no me fué ignorada y cn conocimiento del día en que debía cum: 


pliz.con la carga lega) que me es relativa, 


persona suficientemente autorizada 


Acatamiento ala: Justicia 

Prosigue expresando el dactor Gan» 
duglia en el escrito que transcribi> 
mes: “Demostraba con tllo en una 
forma harto evidenciada €l más res: 
petuoso acatamiento a la Justicia y 
una señalada preocupación porqué es» 
te ásunto, ay que se ha, dado una cu: 
riosa notoriedad substrayéndolo del 


medido y-discreto.entender del tribu- 


nal interviniente, pudiera llegar den- 
iro del más breve término a su defl* 
hitiva sustanciación. Una circunstan. 
cia imprevista e ingrata, el recrude: 
cimiento de la seria dolencia queme 
afligo y postra, determinó, precisa. 
mente en el día señalado para la re: 
ferida audiencia testimonial, verme 
forzado a una Incomparecencia ajena 
a Mmls deseos y voluntad”. Luego el 
Dr. Ganduglla alude qua a pesar de 
haber hecho saber al juez jas razo, 
les que determinaron, gu falta de 
concurrencia al juzgado en ol día fi: 
Jado, por Informaciones oficiosas so 
enteró de una resolución conmibato, 
tia que “me afecta y agravia en lo 
moral, porque se ve que el Juzgado 
no supo apreciar mi conducta y mi 
voluntad ES encima de los textos y 
los recaudos formales, y ni sigulera 
subo apreciar los motivos excepclo» 
hales determinantes de mi ausencia 
en esta oportunidad”, Luego de refe. 
rirse a la medida, que califica de in: 
justa, robusteciendo su dicho con ar, 
gumentación lega] abundante, el doc: 
tor Ganduglia Ínvoca el testimonlo 
de los profesionales que lo asisten, 
Dres. D'Angelo, Rodriguez y Carlos 
María, Castro Videla, log cusies —di- 

podrán informar a Y. S,, clen: 


visitante entró en Juego Lángara, e 
que sin pérdida de tiempo se abrió 


así lo hice sabor a V., S,, por 
esos efectos”, 


fotifica y documentalmente de las clr= 


cunstancias nada eralas porque atras 
vieso y asimismo del' tiempo y OpOr= 
tunidad en que podré someterme a la 
prucba, testimonlal pendiente”. 
Podido del dootor Gandulla 

Finaliza su escrito el doctor Gan: 
duglía con estas solicitudes: 

“Pido e ello que se agreguen los 

certificados que acompaño, suspen: 
diéndose Ja audiencia fijada supe» 
ditándola a lo que dichos profesiona: 
les acreditan. 
, En cuanto a la multa establecida 
en la resolución de que me nutitico 
en este acto; la apelo para ante el 
superior, ya que la mejor forma de 
testimoniar el respato y dignificación 
de la Justicia. es precisamente con- 
La en la ecuanimidad de sus deci. 
siones. 

Que también por Información pe. 
rlodística. y oflciosa, y sin haber sido 
tampoco notificado aun en forma, mu 
entero de que V. S. hi 
la audioncia para el 


Rosolución Judicial 

El juez doctor Casco, en presencia 
del escrito que transcribimos resol- 
vió suspender la audiencia, designan. 
do al médico de los tribunales, doce 
tor Escaray, para el examen del doce 
tor Ganduglla y supeditando la rezo. 
lución anterior sobre la mu!ta a lo 

que resulte de dicho exámen. 
A a 


tro del campo. 
Homenaje a la monoria de Hrlonotto 


Montoya. Del-rechazo del centro Sade ue envió Juego el globo al cen: 


camino hacia el campo opuesto, pe 


ro cerca del área peligrosa lo detu+| y 


Yo reciamente Viana, Sancionado el 

(reckick, 10 hizo efectivo Ballesteros, 

Pero su shot resultó desviado. 
Mojor Boca Juniors 

Planteadas las acciones so advittió 
que el team loca] accionaba con mn. 
yor empuje, advirtiéndose que la 1f 
nea media visitante acusaba clerta 
Clojedad, lo que facilitaba las cargas 
rivales, 

Hacia los 3 minutos avanzó Teno 
vlo rápidamente, y se cerró hacia el 
ico: Cuando se disponía a rematar, 
Basaras lo contuvo bruscamente, Ti. 
ró en freekick Gandulla en forma 
desviada. 

¿En el otro extremo, poco después, 
Nicolau finalizó una carga con un 
centro que conectó Lanzara con ja 
cabeza, RS intervino Valussi y rée- 
chazó sin dificultad al centro del 
Campo, 

Pooo después Gandulla apoyó a 
Sarlanga, quien se corió rápidamen: 
te en dirección al arco. Carignano 
lo anuló nero a costa de un corner; 
Tiró deade la esquina Sas y Zuzle- 
la alejó sin dificultad: 

Alarcón abre el score 

12 minutos, — Avanzó Gandulla 
Por un costado del campo y en buen 
momento remató en forma cruzada. 
Zubleta rechazó en forma parcial re: 
tomando la pelota Gandulla, quien 
sin pérdida de tiempo la cedió a 
Alarcón El Insider local, desde unos 
$ metros, enfiló un fuerte shot ba: 
jo que Gualco no alcanzó a inter 
ceptar. Una clamorosa ovación salu 
dó la obtención del primer goal. 
Sigue Boca Juniors jugando mejor 

El juego prosiguió en forma favo- 
rable a los locales, cuyos delanteros 
continuaron atacando con gran en. 
tusiasmo. 

A los 18 minutos avanzaron: los 
centrales de Boca. Gandulla envió 
ún medio centro ante el Cual se es: 
forzaron para cabecear Alarcón y 
Basaras. La pelota salló desviada 
hacla la valla y Gualco en gran 
forma consiguió interceptar, cose: 
chando nutridos aplausos, 

En el otro extromo Nicolau ter- 
minó una corrida con un centro que 
recogió Lángara con la cabeza, El 
remate fué bien detenido por Estra: 


Lotería de Montevideo: 


1 $ 50,000 11214 
» 5.000 8992 
2,000 17903 
2.000 17988 
1.000 2839 
1,000 4181 

7818 


Este sí que 
es argentino 


Alív 


Hacia los 20 minutos el juego se 
uspondió por un minuto como ho: 
menaje a la memoria; del señor Brl: 
chetlo, ex presidente de Boca Ju- 
niors, fallecido cl jueves último. 

Reanudado el juego Boca continuo, 
mostrándoso más efectivo en sus 
cargas, viendo facilitada su labor 
por la actuación de la defensa vie 
sitante, la que no acusaba mayor 
entendimiento. 

Peligrosa carga de Lángara 

Hacia los 28 minutos cagaron los 
Visitantes por intermedio del ala ie 
aluerda- Ballesteros y Nicolau com: 
binaron y mediante pases cortos tua: 
Fon aproximándose al campo rival, 
Finalmente el puntero colocó un cón: 
tro que motivó una peligrosa entra. 
da de Lángara, que logró cabectar 
a tiempo que le hacia foul Valusst 

En el otro extremo una carga de 
los centrales locales fuá terminana 
con un shot de Sarlanga que logró 
intercentar Carigriano, el que récha: 
29 débilmente, Entró' en Juego del 
rechazo Gandulla, pero su shot re: 
sultó ligeramente desviado. 

Insistió Boca, y a los 34 minutos 
un fuerte tiro de Alarcón pasó ro. 
zando Uno de low postes. 

Tenorio hace el segundo 

35 minutos, — Avanzó Alarcón 
por el centro del campo y al en 
rentarse con Carignano pasó la pe- 
lota hacia un costado, en dirección 
u Sarlanga, pero Tenorio entró en 
juego en forma sorpresiva y de in: 
mediato despidió un fuerte tiro des: 
tdy quince metros, alto Y cruzado. 
que Gualco no alcanzó a detener. 

Er segundo goal loca), como el an. 
terior, fué recibido en forma estruen: 
dosa por los espectadores que amlau: 
dieron entusiastamente » 
A los 95 minutos finalizó el periodo 

Reanudado el Juego, y cuando los 
Visitantes avanzaban el árbitro Aia 
por terminado el primer periodo, 
cuando se hablan fugado oscasamen. 
te 35 minutos: 

El primer tiempo terminó con e 
siguiehlo resultado: 

OCA JUNIORS 

SAN LORENZO . 

El partido terminó q 
,o9, JUNIORS SAN LORENZO 


Los 14 Primeros Premios 


"El Cupón: 15530 


Primera carrera = 1200 a 
Paleadora, Pura: Suerte e y 

perfilan como las más próximas a 
.0s le pobres en: el premio Calicot. 
, ALE, DORA, al debutar, todavía 
falta de preparación, cumplió. una 
Vertormance destacada. Llegó segun: 
da a tres cuerpos de Crieuse, en 1 
46 95, pista de césped pesada, domi: 
ando por el pescuezo a Pura Suer- 
te. y por más de un cuerpo y. medio 
a Huntress. Desde entonces a la fe- 
cha, completó su traíning, y será 
empresa brava ganarle, Ensayó muy 
bien en: 600. metros, pista pesada, 

PURA SUERTE es enemiga pell- 
rosa, Después de encerrarse en los 
últimos 300 metros, llegó prendida 
con Paleadora en la prueba que.cl- 
famos al hablar de esta última. Dos 
meses antes, debutando, «e había 
clasificado cuarta de Remonta, Cam- 
busa y Safo, a un cuerpo y 314, la 
cabeza y la cabeza, en 59" 215, San 
1sidro, auperando por un cuerpo a 
Macedera, La pupila de Lofiego man- 
tiene su estado, y, con más suerte, 
es capaz de poner el número.  * 

HITA debe mejorar mucho su pri- 
mera demostración, Fué en el clá: 
sico E, Ramirez y, muy cotizada, 
nalizó última, tras de Remonta, For, 
narina, Porque Fué, Sunuporá,. Ho- 
ney Queen y Oficiala, en 125" 315. 
Tal fracaso, precisamente por abso- 
zuto, obliga a destacarlo, En cambio, 
su trabajo en 1' 29" a la par de Va- 
mos.a Ver, es como para tirarse un 
lance. 

Segunda carrera — 1500 metros 


Bravo — por lo ordinario — es el 
premio Campaneo. Nos embarcare- 
Sos con Adria, pero viendo en Wo- 
kin y Morenucha dos adversarios te- 
mibles. ¿ 

ADRIA viene de La Plata, donce 
Jlezó, la semana pasada, segunda a; 
dos cuerpos y medio de Zenobla, en 
1/27" 55, pista húmeda, superando 
por un cuerpo y medio a Culta, Co- 
torra y Quitanza, Poco antes, en Pa- 
Jermo, fué tercera de Alnra y Wokin, 
a tres cuartos de cuerpo y un cuer- 
po, en 135" para los 1500 metros, pls- 
ta pesada, aventajando por medio 
pescuezo a Agil. y por poco más a 
Salvada. La hija de Macon anda mu- 
echo en privado, 

WOKIN la va a tener apurada. 
Fracasó recientemente, llegando o 

lacé de Tena, Fausta, Hija Chic y 

oquita, en 1:32” 1:2, Palermo, pista 
húmeda, pero en la performance in- 
mediatamente anterior, llegó a tres 
cuartos de cuerpo de Alma, dándole | 
tres kilos, y ganando precisamente a: 
Adria. Por ello, la consideramos ri-! 
val peligrosísima, 

MORENUCHA también se va a Cn- 
treverar lindo en el final. Actuó por 
Última vez el 27 de abrí), entrando no 
placé de Aima, Wokin, Adría y Agil, | 
en 135", pista pesada, Anteriormen-' 
te, con 57 kilos, se clasificó tercera | 
de Letonia 57, y Alma 54, a un cue 
po y medio y medio cuerzo, en 121 
15, ralerm 
pescuezo a 
cuerpo a Wokin 54, y Salvada 57. 
Vuvive con excelentes ejercicios, 1- 
ta para descargar el sarienazo, 

Torcera varrera — 1400 motros 

Entre Maleza y Vendetta debe an- 
dar la solución del .premio Caporal 
Majuela, que reprisa bien entrenada, | 
es la tercera en discordia, 

MALEZA pinta como yegua de cla- 
se. Vieno de batir, a peso igual, por 
medio pescuezo a Millera, y por va: 

los cuerpos a Doubt, Rablosa y Cha. 
en 131” 15, Palermo, pista hú- 
meda. Poco antes, reprisando, derro- 
16 pet cuutro rpos a Fumée, y por 
un campo a Julla Mía, en 1 35, 
Palermo, pista pesada. Angel Penna 
cree firmemente tener en Maleza una 
pupila de gran porvenir, Mañana la 
hija de Parlanchin puede darle la 
razón. 
VENDETTA na es enemiga de; 
ndas. Corrió una! 
agosto del año pa: ¡ 


tando por un cuerpo a Cl- ty» 


rene y Duña Beba, y p 
Hussy y Cordura, en 1: 
Í pesada. Pus 


cuatro a 
35, Paler- ¡ 


ahora la reanuda en coxdiciones de! 
rillante figuración, Si repite 

sus cotejos con Pegajoso y Judea, | 
pueden pasar a mejor vida las aspl- ¡ 
ractones de Maleza. 
MAJUELA rea 
Francisco Maschlo. 


cuerpos de la ganadora, en 51” 

San Isidro, reprizando. Anda bastary 
te blen, como lo demuestra su ensayo 
en 1500 metros, a la par de Rey, que 
completó *g milla, y su jartida di 
e a 25, en la cual dominó a 


PULMON .ñi68. 
INQUITISvASMA pesrtossFATIGA 


ta en trata-¡ 
16 cortada su campaña, pero | 


| cuerpos y dos cuerpos 


Cuarta carrera — 2200 metro: 
2Una de las ¡prustas más interesan. 
tes de la tarde, es el handicap Bou: 
cau. Tras mucho a Poseidón, 
con 58 112 kilos, Varonil Mallor= 
ouino 49, asoman como las mejores 
cartas, 

POISEDON, pareciendo: obtuyo 
un triunfo magnífico, la semana pa: 
sada, Con 55: 1/2 kilos, precedió por. 
tres cuartos de cuerpo a Mazarino'53,. 
y por tres largos a Catón 49, Alfiler 
61 y Cielito 50, en 38" 45, Palermo, 
pisía húmeda. U. mes¡antes, en igual 
cancha, derrotó, con 53 1/2, por el 
pescuezo, a Teruel 46, y por yario3 
cuerpos a Pájaro 53, en, 2: 5, des- 
pués de imponerse con 56, por 1 114 
cuerpo a Despecho 54, Vayablando 
57 112 y Derek 49, en 23”, San Isi- 
dro, La franca evolución que ha de 
mostrado este nieto de Sandal, nos 
decide a coafiarle el pronóstico, pese 
a las dificultades que ofrece la ca: 
rrera. Mantiene su gran estado, 

'ARONIL es gran enemigo. Por 
algo termina de superar, con 50 kilos, 
por medio cuerpo a Catón 49, y por 
tres largos a Buchanan 56, Cielito 50 
y Mallorguino 49, en 236" 1/2, Paler- 
mo, tras de reprisar llegando con 50, 
quinto de Mallorquino 46, Mazarino 
53, Cielito 50 y Téruel 46 112, en 38' 
115, Palermo. Varonil, que es un ca- 
ballo excelonte, tiene úna oportuni- 

muy fayorable, Pasó 2200 metros 
n 222”, a la par de Stark, que do- 
mínó porqite Varonil no fué exigido. 

MALLORQUINO debe rehabilitar- 
se de su úllima defección que fué, 
en buena parte, debida al desarrollo 
de Ja prueba. Nos referimos a su 
último puesto en la carrera que ganó 
Varonil, y en la cual entró prendido 
con Buchanan y Cielito. Venía de ga» 
Mar el handicap Luro, en el cual ba- 
tió, con 46 kilos. por tres cuerpos y 
medio a Mazarino 53, Clejito 50, Te- 
ruel 46 12 y Varonil 50. en 38" 15, 
Para este compromiso. Mallorquino 
cuenta con un satisfactoria floreo en 
ei tiro de la prueba, 

Sexta carrera — 1000 metros 

MANGANCHA vuelve a la distan. 
cía en que cumplió sus mejores pe 
formances. La última vez, en el clá- 
sico Chevalier, llegó cuarto de Tin. | 
go, Epi d'Or y Zurrún. al pescuezo, 
dos cuerpos y medio y la cabeza. en | 
126", Palermo, precediendo escasa. ' 
mente a Macachín, Un mes antes, en 
el Santiago Luro, llegó tercero y úl- 
timo -——mañereando— de Caticó y 
Tingo, a tres cuerpos, en 1'12” 12, 
Palermo, pista húmeda. tras de fina. 
lízar a media cabeza de Macachín, 
en 14” 45, Palermo, superando por 
varias cuerpos a Don Alejandro, For. 
tún y Silver Prince. Mangancha, qué 
es velocísima, pasó 1000 metros en 
gran forma a la par de Pombig. 

TARTUFO anda como para darle 
un susto. Por algo al debutar, hace 
25 días, llegó a tres cuartos de cuer- 
po de Engorro, en 113” 25, Palermo, 
postergando por medio cuerpo a 
Postor, y por varios largos a Hat 
Trick y El Giro, En esa oportunidad. 


| pese al estreno, se corrieron una re- 


fijota. Con mayor motivo les gusta 
ahora, que está fogueado, y voló en 
los ensayos a la par de Viamonte, 
VIENTO también está en puerta. 
laciendo su debut, se clasificó se: 


¡gundo, a tres cuartos de cuerpo de 


Guazubirá, en 17" 12, Palermo, 
Aventajando por un cuerpo y tres 
cuartos a Fortún. =" nor más del do- 
ble a Spud y Guazubirá. Allí demos- 
tró el hijo de Polemarch de qué es 
capaz y en esta ocasión piensan des- 
quítarie del baño sufrido. Trabajó 
en 1000 metros, con muy buén re. 
sultado, 
Sóptima carrera — 1400 metros 
BALEARICO termina de producir ' 
una excelente carrera, Después de 
sufrir un serio tropiezo durante el 
desarrollo, que lo dej5 casi fuera de 
lucha, entró cuarto de Precinto, Pa: 
bellón y Húsar, a medio pescuezo, 
tres cuerpos y medio Cuerpo, en 
45, Palermo, pis*a húmeda. 
aventajando por el pescuezo a Tras. 
nochador, Y por poco más a Manda: 
do, Con prioridad, había entrado te1- 
cero de Morrión y Balearico, a tres 
medio, en 
San Isidro, darvinando nor 
erpu a Woody Rover, Ibe. 
ide. El hija de Don Pizarro 


medi. 
ro y 


fece al culdado de | P252 por un momento excepelonal. 
No corre desdo | 


HUSAR puede mejorar lo suficien. 
te para imponerse. En su uti ma 
presentación llegó tercero de Pre= 
Cinto y Pabellón, a tres cuerpcs del 
sanador. en 125 Palermo, pis. 
ta húmeda, precediendo precisamen. 
te a Baleárico. Veinte días antes, en 
San Isidro, había sido segundo a 
tres cuerpos, de Morrión, en 120” 
iy 25, San Isidro, aventajando por 
¡dos cuerpos y medic a Bulearico. 
iHúsar e corriendo con bastante 


JUSTICIERO llega al premio Zu: 

bíaurre listo para defender el 

prestigio de Ja mano de Angel 

Penna. El hijo de Fogón está afi- 

ladito, como para apurar a Rialto 
el probable favorito 


> pu 
SPORTING DOC e., probable- 
mente, el más serio enemigo. de 
nuestro candidato en el clásico. 
Lofiego le tiene mucha confianza 
y espera cortar con él la mala 
racha 


BANDURRIO apunta como lance 

muy rumbeado en la cuarta ca: 

rrera. Viene de producir una gran 

performance en pos de Razante y, 

pese a su irregularidad, no hay 
que olvidarlo 


Ensayos de los Anotados en el Zubiaurre 


Distancia 15%0 metros 
GREY SKY, con_J, Martínez, y 
Cantábrico, con J, Sola, 1500 metros 
en 1/34" 15, — Anda muy bien. 


La la, de Mañana 
Seráa las 13 Horas 


I* prueba inicial de la re- 

unión de mañana en Paler- 
mo se largará a las 13 horas, 
debiendo correrse las restantes 
conforme al siguiente horario: 
28 carrera; a las e pd horas 
a. .— 


41 

Sa. 

6a, 

Ta, 

Sa. 
regularidad, y en 
salir de pobre, 

CARILLON debuta listo para po-| 
ner el número. Es un hijo de Par. 
lanchin y La Cloche. por Polemarch 
a La Luz, por Fulmen y La Ley. 

Old Man, hermano materno del 

elerto Grel o cuida Nicolás 
Berazategui, y en sus ensayos, Cari. 
llón se ha mostrado regular y pa: 
rejo, especialmente en los 1400 me. 
tros, que pasó a la par de Saint! 
Black, que completó 1500 Es lance! 
muy rumbeado. 

Octava carrera — 1600 metros 

Muy bravo es el premio Aconquí- | 
ja, en el cual sobran candidatos al; 
triunfo, Una vez más sostendremos | 
úu Importe, señalando como enemigos 
peligrosísimos a My Love y Harmo- 

5 


P 


una de estas vaa! 


p 


MPORTE ha de rehabilitarse del 
su reciente fracaso. Reprisando. y 
conducido de mala fe por Callejas, 
legó no placé, con 52 kilos, de Ge- 
neral Pueyiredón 56, Damas: 5! 
y 12, Milón 49 y Kan 50, en 1% 5, 
Palermo Tal performance es com: 
pletamente falsa. puesto que su 
nete --pretextando un tropiezo— lo ¡ 
levantó justo cuando entraba a do, 
minar +tla carrera. Dos meses antes, 


¡ Importe, con 48 12 kilos, llegó a dos 
¡ cuerpos y medio de Petrel 55 12 en 


152” 12, Palermo, pista 


mo para ganar, 

MY LOVE ei rival duro de pelar. 
Recientemento, reapareciendo, en 
San Isidro, con 56 ki superó po: 
la cabaza a Tizonito y por una 
media a Sonrigal 54, en 127” 45, 
pista pessda. Tres meses antes. con 
53 kilos, había batido por dos cuer- 
pos y cuarto a Escarceo 5%, Leuou. 

ó 33, Blasón 56 e Importe 56, en 

15, Dalermo. Ha seguido muy 
bien. como lo prueta su orrida du 
141” 15, en pista de arena, húmeda. 

HARMODIUS andará prendido. 
Dos meses atrás, con 57 kilos, so im- 
fuso por trea cuartos de cuerps a 
Kan 55, y por poco más a Hijo Ba. 

Bermejino 56, en 1327 15, 
Palermo, pista pesada, Hué un lindo * 
triunío, y desde = 

ando, Si lo largan «hora. 
será para no fallar. Trabajó en 135" 
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EVO ELVIRA M: 


SAINT BLACK, con E. Antúnez, 
1500 metros de floreo; en los últimos 
1400 lo acompañó Carillón, con R. 
Rodríguez, dominando bien el pri- 
mero. 

ALBANO. con H, Gómez, 1500 me. 
tros en la pista auxiliar, pesada. 

RIALTO, con J. Batista, y Hack 
Saw. con R. Picón, 1500 metros en 
Ja pista de arena de San Isidro, pe- 
sada. Posteriormente, 1400 metros 
en 130” 45, pista pesada, — Corre 


1500 metros, muy suave. Otro, en la 
pista auxiliar pesada. en 50” los 800. 

SEÑUELO, con J, Sberna. y Mal. 
mandao, con R, Rod.:guez, 1500 me- 
fros en 136" 4/5, dominando fácil el 
último. 

VILARIS, con C, Periale, 1500 me- 
tros en 135”. Buen ejercicioy Otro 
de 600 metros, en pista auxiliar pe- 
sada, con la monta de W. Roselló, 

ABSIT, con M_ Robles. 1500 metros; 
en La Plata. Otro, con J, Sola, en 


ide San Isidro, pesada. 


50” los 800 metros. 

PELLIZCO, con F- R, 
1500 metros en 134" 3; 
trabajo. 

EBLIS, con F, R. Quinteros, 1500 
metros en 1'38". Anteriormente, 1400 
metros con la monta de M, Cavillón, 
en pista auxiliar húmeda. 

JUSTICIERO. con E. Antúnez, y 
Prendete, con N, Alvarez, 1500 me- 
tros en 137" 15, Otro en 1000 me- 
tros, con la misma monta, en 12” 
iy 35, — Anda muy bien. 


mucho. 

SPOTING DOC, con R. Martín, 
1500 metros en 138”. Otro, con P. 
Lofiego, a ln par de Mi Capitán, con 
H. Lofiego, metros en pista au- 
xiliar pesada, dominando en todas 


artes el potrillo: 
- FLÓRIN, con J, Leguisamo, 1500 


metros de floreo, con buen resulta: 
do. Otro de 1000 metros, en la arena 


Quinteros, 
Muy buen 


CACHAFAZ, con R. Rodríguez, y 
Don Frank, con F- R, Quintero: 


EL OBSERVATORIO 


» DEPROSPERO ——-: 

EN PALERMO CORRIERON anteayer 53 caballos y en La Plata 80, 
arrojando el primero de los hipódromos nombrados un promedio por 
carrera de 6,62 competidores y el segundo uno de 10 por carrera. Js una 
iferencia enorme que podría licgar a determinar un éxodo de aficiona- 
dos hacia el bipódromo platense, ya que sus carreras resultan de mucho 
mayor interés. Sin embargo, por cl momento, Palermo mantieno sobre 
La Plata una aplastante supremacía de “betting”, que se explica por la 
mucho mayor distancia a que está situado ese circo y. probablemente 
también, a la mejor condición de los elementos que actúan en Palermo. 
Con todo, correspondería cuidarse y no “jugar con fuego”, porqua silas 
carreras de los hipódromos del Jockey Club continuaran tan pobres en 

número, la concurrencia a éstos E ide al seguramente, 


COMO NO SEA EL ESTRENO de Rialto y algún otro potrillo de 
promesa, la reunión de mañana ofrece escaso atractivo. Si se presentaran 
a correr todos los anotados en ja 4a.., este encuentro valdria la pena; pero 
es probable que no corran más de la mitad, y entonces la prueba resultará 
una de tantas, 


RANQUELU TENDRA BUENA ACTUACION 


ANQELU NO HA CORRIDO nunca esa distancia; pero viene con 

portándose tan bien que, aunque Juzgamos severísimo el cotejo, 

lemos que ha de tener buena actuación y que, en caso de ganar, 

garía muy blen. poraua el favoritismo ha de dividirse entre Bu- 
n, Bandurrio y Mallorquino, 


TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LA CHANCE 
PARA LA REUNION DE MAÑANA EN PALERMO 
a. carrera: 1200 mts. gistrada. Bypocras 56 .. 
Miss Aída 55 la. carrera: 22%0 mts. Satanás 56 
Mijla 55 . Ranquelú 50 .. (12.16) Speluzzi 56 . 
Paleadora 5 Teruel 45 . « Pastor Luna 
Pura Suerte 5 
Deyanira, Espía, 
za Mia y Pommern 
e no están registradas. 
24. carrera: 15 
Kay Francis 57 
Aril 57 ....... 
Wokin 57 .... 


(8.58) 
(8.48) 
(8.—) 
8.) 
Bandurrio (7.9) 
Mallorquino 

Varonil 51 


Hollyhook 56 . 
Guasongo 56 
“Trasnochador 56 
Húsar 56 
Baleárico £ 
Prendete 56 
Pimpernel $ 
Woody Rover 56 ) 
Galaico 56 0" ) 
Tinterillo 56 


ba. carrera: 

Todos debutan. 
Ga. carrera: 1000 mis. 
Prócer 55 .. 
Mangancha 55. 
Hijo Rico 55 .. 
¿astuto Se 
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Anciana 57 
Roburita 54 
3a, carrera; 
Vendetía 51 .. 


no están registrados. 
3a. carrera: 


Tizonito 53 
Sonriga! . 
My Love 56 . 
Hanover 53. 
Importe 53 
Cabildo 53 


(11.50 


jo Rápido, Bergantín, 
Marengo, Picacho y Ve- 
lado no están registra- 


Papirilla 50 ... 
Cadenera 53%. 
Cobeña 51 .... 


Acirema no está re- “carrera; 1400 mts. 


Carillón, Chambard, 
Dandicito, Huésped, 
Port Said y Silver Bud 


1600 mis, | General Ar 
Marmodius 53 . (11.91) 


11.52) 
(11.28) 
0.26) 1 


AILLARNEY: PASO HO 
0500:MTS. EN 0:44 
PALERMO, P. HUMEDA 


E -  En:800 metros 
49, Tingo, con H. Padula y Recelo- 
50, con Herzog (juntos). 
49 315, Polinesia, con H. Paduja y 
-Halte-Lá, con Montero. 
50, Petrel, con F, R, Quinteros, 
En 1300 metros 
Palo falso, Báleárico con R. Rodri. 
guez. 
Palo falso, Manolito, con P. Lofiego. 
Palo fals0, Cuatro Cerros, con Do: 
minguez. 
Fjoreo, Positivo, con Rodriguez. 
En 1400 metros 
129” 115, Bombachudo, ccn R. Mar- 
tín y Masafuera, con J. Sberna 
(dominó el primero). 
1'30 45, Chamas, con R. B, Quinte- 
ros y un compañero, con I. Legul- 


santo. 

131” 215, Elenuchy, con Antúnez. 
1/33”, Rey, con J. Mernies y un com- 
pañaro, con Leguisamo (juntos). 

En 1500 metros 
135”, Metileo. con M. Acosta. 
135” 15, Aima, con el peón. 
135” 35, General Pueyrredón, 
M. Acosta, 
Suave, Bermejino, con Rod*iquez. 
Suave, Hignness, con R. Martín. 
En 1600 metros 
133” 415, Lisette, con R, Martin; úl- 
timos 1500, Palospobres, con 
fiego, en 136”. 
1'13” 4/5, Risponde con Leguisamo. 
1" 44%, Gran Fifi. con R- Rodriguez, 
TY 44”, La Vigilancia, con J. Sola. 
y Don Braulio, con R. B. Quinte. 
Tos (dominó el segundo). 
Suave: Mis Tonga, con F. R. Quin» 
teros. 
Suave; Huecuvú, con J, Zaragoza: 
En 1800 metros 
Florco; Perpígal, con I. Legulsamo 
y Comunero, con J. Mernies, 
En 2500 metros 
2 44”, Killarney, con 1, Leguisamo y 
Grillos, con R. Martín, 
| Floreo: Harlem, con J. Sola y Har- 
per, con E. Lema, 
Floreo Bon Vin, :con E. Antúnez y 
Piquet, con F .Delieutraz. 


Ensayos Generales de 
Hoy en San Isidro 


(ARENA HUMEDA) 
En 700 metrós 
18” Glorialba, con B. Castro, 
43” 25 Negrura, con A. Alonso. 
41” Eneo, con B. Castro, 
En 800 mCtros 
48" 25 Yamilé, con R. Rodríguez. 
49” Legislador, con L. Olmos. 
Swad. 
39” 15 Fausta, con R, Rodriguez, y 
Gavroche, con R. B, Quinteros. 
49” 35 Palmero. con J. Batista. 
49" 25 Licenciado, con A, Alonso, 
407 25 Dultanera, con J, Batista, y 
Pipo, con R. Picón. 
52” Razante, con E. Callejas, 
Suave: Golita, con J, Martínez. 
En 10% metros 
1' 25 Japonés, con E, Callejas, y Las 
Heras, con M. Cavillón. 
11” Taitú, con R, B. Quinteros. 
12” El Bochita. con R, Rodriguez, 
En 1800 metros 
Flore0: Giudeca, con A. Alonso. 
En 2500 metr0s 
Floreo: Diablón, con A. Alonso. 


Pabellón Tiene una 
carrera muy favorable 


Luego de su reciente segundo 
puesto en pos de Precinto, este pen- 
sionista del cuidador Nicolás Bera- 
zategui ha seguido en buenas con- 
dicinres y en su próxima presenta- 
ción, que se cumplirá en los 1300 
metros del premio Hermes, a dispu: 
tarse en las pistas de San 1sidro el 
próximo 1 de junio, tiene las mejores 
probabilidades de éxito. 

Pabellón además de sus des: 

probabilidades, un factor 
la distancia de la lucha, 


con 


-28) | que seré breve, 


*Zorzalito Fué Anotado 


dl 
Para el Gral. Arenales 
Entre los buenos aspirantes al éxi- 
to en los 
les se encuentra Zor- 
alito, el veloz hijo de Juvenil, cuyas 

lentes performances en pos de 
Bon Vin lo presentan como un can. 
didato de primera fila para la con: 


in due 
la que 


aceptable y a 1 
ar arrebatarle la victoria, 
cuando responda A sus 


RAMOS MEJIA 


¡VENEREAS m 
y pensarios AN, 
TIVENEREOS, . BLENORRAGIA 
aguda y mal curada. Por nuevo trat. 
leto sta dolor 
LUES y PIEL. Ecrema, 
cajdo qel cadero. 
DEBÍADAN SEXUAL: Recuperar la 
virilidad. Met del Prof” Furbringer 
MEMORROIDES y VARICES. Sin os 
CORAZON - PULMON ESTOMAGO 
Dilatación, acidez, 
GARGANTA, NARIZ y OIDU: Supue 
ración. Sofdera, Vegelacione 
REUSMATISMO por más rebelde. 
Abonos. fAcil. pagos. Cons. $ 2 
Dir. Dr. GU. Cotilla — De 9 a 2 
Domingos de 9 a 12 Examinese an. 
les de casarse. Nuestra acreditada 
Ciínica, con 16 años de antigUedad. 
es ate mala! Y 


ndda 
ESPECIALISTAS COMPETEN 
Dieta 


¿RIVADAVIA 307 
pOrSeldód| | DEBILIDAD, SEXUAL 


Tasulficiracia glondular. » Pérdidas. - Esper: 

*emveres - Epoculoción preron, — Normal. 
sexual. » Erigides. 

sins cocos aerea BLENORRADIA, | 


Modersos 


HEMORROIDES y VA src, 


EXTO SIN OPERACION 
ENFERMOS EL INTERIOR COMODIDADES 


SLI ANT C11$ 211 


VENEREAS * 
DEBILIDAD SEXUAL, 

ESTOMAGO ( 
Cons. $3 — Ds 


Húcus 
Dr. 4. Grinspon. - TUCUMAN 2085 


Urano, Es 
rio 


ARI Ls de el 
peciatizade, a 
“MORADOS. 


atención obstér 


pura em- 
y obreros. Wiartamente ds 18 a 10. 
BELGRANO 907 U. T. 35-704 


Ll 
MOS HROCO ABUDA O OMON: 
ES] 


SAnMIEno ss O 


URINARIAS 


YIAMONTE 
De da 4 menos miércoles e ls 
Clinica gene 
tonorarios mód! - 
j 


En rodas sus fases. agudo. 


Dr. GASTON HAHN 


ESTOMAGO-INTESTINOS-HIGADO 

Diariamente de 15 1 1 

ruca opio Ma 
Dr. Alejandro Giacohíni 


CLINICA MEDICA 
Señoras Niños. Consultas de 13 
Avás, AMÉRICA 2626 


1. Y. 3267851 


WVENEREA 

¡Blenorragia IAisot messi 
DEBILIDAD SEXUAL 

PIEL eSGoN: SIFILIS 

o DONA 


VIAMONTE 752 
1 


Y 
Alvear 950, vJastelar (EF,C.U.) | 
Intormes en Uirección y Administración - 
Arda, de 1239, 0, T. 28-1017 
ld ] 


MEDICOS ESPECIALISTAS. 


ATIENDEN A EMPLEADOS OBREROS ERAS 
BLENORRAGIA 
REAS «Sininoss iuninos 


TRATAMIENTO ECONÓMICO 


RIVADAVIA 271988 


IRISDIAGNOSTICO. Enferm. recient, 
crónicas. sin drogas únicam. c. método 


NATURALIS A 


pm Jun al, EA 
DRA. S GA 
SEB(RREA, ZUMBIDOS, INTESTL 
NOS, etc. 


Dr, tana, . 35 Pedir hora, — 47-224 
Congreso: RIVADAVIA 7134 
nO correspondencia 


| 
BRASIL 923 cstiósto. 


PRIMER IASTITUTO ANTIVENEREO 


SECRETAS sue 
PIEL-IMPOTENCIA 
doo D,.D.STIGO 


URINARIAS ¿compiz 


fa UE Grimbere, HiNn, Ve: 

a e: Venercai. * Deblndas 

'Huat Ue li a <1 hs. Feriados Y a 12 
CUASUTITA. $ 5.— 


| CLINICA AVELLANEDA | 


VENEREAS — BLENORRAGIA 
Tratamiento cientifico eficaz sin dolor 
DEBILIDAD SEXUAL. PIEL. SIFILIS 
Abonos económicos o 

10.413, de 


vda MITRE 671Avellaneda)! 


Comprometerle 
Justiciero, Saint Black y Grey Sky 


A 


la Victoria 


Prevalecen Sobre los Restantes 


Pocos días de ¡Ymzo, el premio José B. Zubiaurre revivira 1 e 
del clásico 25 de Mayo, Reservado, A E 


lo mismo que éste, a debutantes,” 


cuenta, sin embargo, con el mayor prestigio que le confiere s histo> 
rla, y el hecho de estar destinado a los potrillós, entre los cuele, Su 


lo general, existe más calidad que en 


el sexo opuesto, Creado en 191% 


figuran entre sus ganadores animales sobresallont 5, Mencil £ 
ese orden, a Botalogo, Clamor, Pulgarín, Mameluko, Lo Gol Gonbicra 


y Silfo Entre los que triunfaron en los 


últimos años, pueden cilarse 


a: Caporal y Aconquija, potrillos regulares, aunque no hayan alcanzado 


un primer plano absoluto, 


Este año se medirá en los 1500 metros del Lublaurre, un lote nu- 
meroso y homogéneo, Hay representantes de cruzamientos consagrados, 


grandes precios, elementos precoces, 
Como ocurre en pruebas de semejant 
mando en ctienta los factores acost 


umbrados, 


titulares de ejorcicios llamativos. 
lo categoría, el pronóstico, aún to. 
se subordina, on psrte 


principal. a la impresión. La nuestra es netamente favorable 1 Rlalto, 


hijo de Congreve y Dogaresá, y en ella figuran, 


to Inferior, Sporting Doc y 


Florin, No significa esto, 
habilidades de Justiclero, Suint Black y Grey Sky, 
compromiso con títulos suficientes para aspirar aj 
gún otro potrillo cuya, corrida resultó llamativa. 
puesto, concretaremos nuestra triple fórmula. 


en Jugar inmediatamen- 
descartar las pro: 
Que se presentan al 
triunfo. ni la de al. 
Do acuerdo a lo ex- 


Rialto puede imponer su gran calidad 


Resulta un poco aventu 
nocido, Sin embargo, 
pierde mucho su fu 


rado hablar de calidad en un elemento desco- 
cuando se trata de un potrillo como Rialto, 
erza. Ya en el “tattersall”, 


o Ri tal riesgo 
impresionó como el más 


hermoso y correcto entre todos los hijos del 'gran Congreve, que salipa 


ron a ventas. Costó 27.000 pesos, 
elementos de la categoria de lago, 
su vez, hija de Your Majesty 


y la madre, Dogaresa, ya ha producido 
Venezia, Dux y Giudeca. Doguresa es, a 
en la notable Casiopea, por Kennal, de mado 


que Rialto responde aj cruzamiento inmediato que dió va dos “cracks” de 


la categoría de Embrujo y 
Jjesty. 


Aparte de estos antecerientes tan hontosos, recomienda 
excelente preparación. Ridella lo ha llevado con calma, 


rás en las pruebas más difíciles de la 


puede marcar la iniciación de una campaña brillante, 
floeos de 1* 0” en los 1400, pista de arena, y satisfactorios 


y 1500 metros a la par de Hack Saw. 


Kayak II: 


Congreve, en madre por Your Ma- 


a Rialto su 
poniendo las mi- 

la de mañana. 
1 potrillo tiene 
1 cotejos en 1000 
En su caballeriza, creen firmemente 


temporada clásic: 


en la chance de Rialto. Lo juzgan uno de los buenos potrillos e la Ze. 


neración. 


Sporting Doc es 


Varias veces estuvo anunciado el debul 


serio enemigo 
t de este hijo de Parlachin' y 


Sospechada, por Alan Breck en Sospechosa, por-Saint Wolf, adquirido en 


10.000 pesos por Juan Lofiezo, Su 
demorar su estreno, Ahora, Si 
cilidad, y su “pedigree”, ti 
atención. Trabajó en 1500 


mala condición de largador, obligó a 
porting Doc parece haber corregido su indo- 
po y ejercicios obligan a concederle preferente 
metros, marcando 1' 38". 


a voluntad, pasando 


) metros del premio; 


los primeros 1400 a la par de Trasnochador. Posteriormente. dominó a Mi 
Capitán en igual tiro, pista aus r pesada. Evidencia, también, clase apre. 


ciable y con una partida favorable discutirá bravamente ej triunfoa Rialto. 


. Florin anda muchísimo 

Listo para hacer su debut en el Guillermo Kemmis, vió interrumpida 
su preparación por unas inoportunas sobrecañas, Sanó a tiempo, y ha 
venido completando el training en forma muy satisfactoria, Hijo de Rico 
y Florelle, por Corot en Fanfare. por Old Man, es hermano entero de 
Floretista, y materno de Floc y Floridor, Guillermo Cervi lo presentará 
con entera confianza en su buen desempeño. Llevará también, como otra 
garantía de éxito, la monta de Leguisamo, auxiliar valioso cuando da un 
debutante se trata. Todo lo expresado, ha de resultar decisivo, a los efec. 
tos de hacer valer sus meritorios ensayos. 


. La forma de conducirs 
Saint Henry y Black 
Berazategu! 


dine, hermano de Justic' Ico, defende: 

de Angel Penna. Tiene "15 do corrida, 

Sky, por Strip the Willow y Mous 

trabajo de 134"35, a la par de Peli de los ratificados. Albano 

ue en caso de correr iría como auxi de su compañero Saint Black — 

ijo de Zambo y Cafúa; Villaris, por Picacero y 

señuelo, por Lord Wembley y Selva, completan el grupo 
Citaremos especialmente, con vistas al lance grande, a 

Strip the Willow v Maneadora, cuyo floreo de 138”, en pista 

pesada, obliga a tenerio en cuenta. 


él 
dominando a Prendeto. Gre 
concurre a la lucha con un 


Mipódromo de San Isidro 


Inscripolones Para la Reunión del Sábado 1 do Junio 


Premio Ordenariza — 1400 metros ., Mazarino , , . 52 Mallorquino . 48 
Bob: 56 Fresa . . . . 56] Gavroche. . . 49 Bandurrio , . 48 
. 56] Ranquelú.- . ..49 Chajari . . . 51% 
«+. 561  (*) Incluso los de recarg 
e 56| Premio Timbalero —- 1000 metros 
(Anulada) 
H Premio Firenzo — 1600 metros 
; Contralto . . 57 Miss Tonga . 54 
¡ Cardota . . .57 Ri 54 
¡ Hija Chic. . 54 
| Con Bocha. 
Menchaca . Fausta . 
¡Alma .. 4. Chiflada, +, 
| Premio Santos Lugares — 1500 Mis. 
712 Barquete . 5312 
¿5612 D. Braulio 52: 
12 PalosPODres 50 
Málaqui. . 5012 
Booknocker 50. 


o 
Dr. DAV:D FAIRSTEIN 


Especialista en enfermedados 
de la Plel 7 


CAIDA DEL CABELLO 


Premio Hermes — 1300 metros 
Zaleo . . . .5 Pabellón... 
Polemista +. 56 Positivo + . +. 
Guasongo . + 56 Pimpernel. .. 
Huésped . + . 56 Dandicito . 
Baleárico *. . 56 Woody Rover 
Cuatro Cerros 56 Solcito , ... 
Riquisimo . . 56 

Premio Picotazo — 1400 metros 

(Anulada) 

Premio Delantero — 1000 metros 
1 (Anuladayr 
Premio Gral. Arenales — 2200 metri 
Corducho . , + 56 Poseidón. 
Zorzalito . . . 35 Razante. 


+ 57 Soleria . . 


5412 


¡Hijo Bala y Pupila no; 
¡se Emplearon Bien 


Tanto el joel Rubén B. Quinte. 
ros como los dirigentes de las res: 
pectivas caballerizas de Hijo Bala y 
Pupla, que actuaron en la reunión 
¿última en las pistas de Palermo, de- 
jaron constancia de que ambos ant. 
males se negaron a correr al ser So- 
licitados por su jinete. 

Par lo tanto. nad1 nos sorprendería 
que en mejor pe ya La esa E 

lo ser la causa de su mal desem- a 
o A oerin astas corea del marca: | | CORDOBA 1868, 3er. niso 


¿dor en cuanto vuelvan a salir a la U, T, 41-1887 


¡ pista, z 
INSTITUTO 


04 GRAN INSTITUTO AS 13 
MEDICO CONGRESO|| “esco PASTEUR 


MÉDICOS q mE VENERE ME RE E 
VENEREAS BLERORRAGIA: TRE 

SANGRE,PIEL y SIFÍ AEREO ALIS IE] 
ELECTRICIDAS creais Aia os 


EX 1235 


Fisioterapia 


AONE, PSORIASIS, 
EOZEMAS CRÓNICOS 


das cortas.ciaterril yrayos 
vitravioleta ¿etc. 


SI IAS y varices sn opezación ri dolor 


EOCONEEN 


AMBOS 
EXOS 

o Crónicas 

agudas Avartosts, Piel Estrechez, Ardor 
Vilza. VEJEZ PREMATURA. Debilidad 
sexual. Rejuvenecimiento. Cura rápida. y 
eficaz, sín doler, con tratamiento moderno 
lO, —= Dr, E, SAGASTUME Cons, $9 


CONSULTAS + 2 de 9321 
DOMINGOS de 9312. 


RIVADAVIA 1911, 
VENEREA MAL CURADA | 


MEMODRRUIDES E L 
ESTOMAGO CAIDO 
$ YURA NATURAL: 8.12 y ¿0-21 
” Dr. Matti, Sarmioito 2883 

PIEL, URINARIAS, SANGRE 

Dr. AZORÍN sete de tiinica del 

$ 
do oia eo 


salda del zabeio De 14 4 20 horas 
Cangallo 2083, — Uonsulta $ 5. 


fuldo análisis de orina, 
Piso lo. De 10 a 12 y de l 


CAES! de 
Abonos económicos. — TALCAHUANO 338 


ezodos clásicos cura aln dí 
ori a dba td, Doa 10 AR 


SUIPACHA 


| Dr. JALMOVICH, Espectalistá 


ATLENDE EXULUSIVAMENTE | E 


CAIDA de CABELLO 


CASPA-SEBORREA-CALVIOLE 
(RAT. CIENTIFICOS . 

SARMIENTO 1418 — ler. piso [: 
3108 14 9 de 150 20.05% 


ENFERMEDADE 
E RECRETAS . 
PIDO y SIN ia 


p Jón,  Empostación 
Reeducación Correción, Impostación 


Di 
MERALDA 608 
ES Esa, Tucumán 


Tratamiento Eficaz con k 


— nan 


p 
/ 


A 


ts 1 


A 


A YA, cpos. de 


el 11 de mayo 
ut da. 


nOs. 55 kñ 
Al Uds uso, 
A 
Gu 


e 
15 Ke de 1lexo) NAS 


AUN E 


0 


5, 
Ad con an Ku (Lofle- 


uN 


AN 5 uE 
E Mia su AR le 5 
4 Mis Aida, 


de ESAS 


oa, y 

o Mía, 2 Año 6$ kilos. 

A a 

CENA: 193. Ha o Ln 
AIRE de pu dans! 4 
Deyanira, Batido 

8 Pommegtanate, Do 


an años, 55 pe 
5 de MAYO, 


el A 


AS 


AS E kon. 


ños, 55 k8, 
ula. 


¿Zas Carrera 1500 Mts 


57 kilos. El dl de | 1940, día de su deb 


“1 Adria, 


e 
e abril de 1939, 


4 
AL “ron dao A $ 


E Nor 
mn NN Ka, CArAIUnaL.. 
1-3 de abi, con Se. e 10300 jos 


f con 58 Ke (BAllata). 
Y T. E A en 1:33 loa 1500 mis. 


EN campaña desde el 24 de io dd de 
.1935, día de su ES SN. 


Po a Móra enc La BURLA eo0 variado 
5a, ELIT] A 


Hexito 


02 Kay Franel, de 


e CO Ñ de 
con 57 Ko (R, Quinteros ; 

EA vL de Letonia 57, en 12 

15 los 1400 metros, P. N 


om con 57 Ms 
Alma 54, en 109% 


E 


És daa He 7 "a 0! pienityo de 
el F 
ESA Ju Soba a EAN N 


3 Morenucha, 


es 


5 08,, 07 Ka, El 27 de 
abril con 57 kito! 


1, de Alma 5% 6n 139% 104 | y 
y 


bril, con 57 Ke. (Acosta). Ga. 
Letonia 37. en 127 115 los 
1100 


Pp 
Ef 19 de marzo co3 57 ka Quina, y 
A mtortable 57, en 14" 115 los 1300 
P, P. 


con 58 ks, (Medina). 
1, en 138% 135 loa 1500 
etrós, 


Su e rIGaAN desde el 2 e noviembre de 
A ue de su e NP. NP, 


f Md: To Aclud en La plata con variado 


ALAS 


Éxito, 
25, 57 Ks, El 11 de 
.4 Anciana, fenteró con 34 Ka. 020: 
Pp, de Diamantada 
1500 mis. P. N, (8, 1 
Ta 4 de LóR o on 54 ks. (Blanchima- 
NP A 57, en 1133 115 105 


re con 54 KA (Zarago» 
31, en 151% lo 


Fl 14 de octubre con 55 ke (R. Penal. 
P. de Mimu 57, en 114” 215 los 1200 
7 


as abril 


3% kijon. El 27 di 


P 
5 Aid, consi ne eo garela), 
1 34 po, de Alma 54, en 135" 108 

p. P. 

a 2 de abril con M4 ks (M. Garcia) 
P. dde Letonia 57, en 127* 115 104 1400 
mis e normal. 

EJ_19.de marzo, con 54 ks, (M. García), 
N. P. de Confortable 57, en 1134 155 104 
500 mia, P. 

Fi 27 40 agosto, con TA KE (Zaragomo. 

por 3 cp0s, a Yerba Mora 57, en 1'99% 
y 25 los 1500 mis, P. Po 
A 


Dr. ALEJANDRO ORFILA 


ABOGADO 
Jeje del Consultorio Jartdico da OBITICA 


ACCIDENTES del TRABAJO. ASUNTOS 
JUDICIALES y ADMINISTRATIVOS 


Ay, DE MAYO 134 — U, T, 386-1047 


A 
mt 
N. 


de MILAGROS Y 
ORACIONES DE 
LA SANTA CRUZ 
DE CARAVACA 
a PO 
LY CARA- 
VACA, .... 3d. 
Adquiéralo en la 
RELOJERIA. JO. 
YERÍA Y SAN. 
TETERIA do: 
NICOLAS 
PREZ108A 


aerea 1357. Franqueo $ 0,50 
a 


ABALO y DARRE 


VICENTE LOPEZ 1762 
U. T. 42-1432 
o 
VENTA DE 
PAPEL DIARIO 
IMPRESO 


EL SECRETARIO 
PERFECTO 


Recopilación completa de cartas y 
documentos para todas las cireunso 
tancias de la vida, contiene 
MANUAL COMPLETO. DE 
CORRESPONDENCIA CO- 
MERCIAL. Operaciones Banca- 
rías y Bolsa, Cambios, Con- 
sighaciones. Seguros, Etc, 


Manual Completo 
de CONTABILIDAD 


INDENCIA PAMILIAR Y 

, Carlas para (odas fas cir 

de la vida social, fami 
políticas, — solleltudes da emo 
fe09, reomenidaciónes, eto. 


verdadera 3 3.50 


U 
¡CICLOPEDIA, 
(Eranqueo 0,10) 


El Distribuidor Americano 
Reconquista 972, Buenos Aire 


ATENCION PERSONAL Y DIRECTA. 


IENEREAS 232: 


DEBILIDAD AEURÁS NIA 
Sl mms 


Ar 
de E $, A ISE ce 108, 


ao do 20% ni e $ La q 


desde el 10 de ¡parto 
lle De 


dedo IN 5 de mayo CN 


Ay o SDE 0 e 


y 1010), N. Y. dle Oordeju 


ET 
11, en 131 y 


1540 4 


campaña dende el 19 de bn 


NEON 
Ro ON 


da, N 
Al ñl de o; 
"NA Uy eN da Ae a 


6 Wokia, 5020 A ¿Gl 


IN 0 de Téna Df, én 1 


E $70 abri con 57 kilos CAntúnes), 
a A cod A de Alma 54, eb 1035" 104 
ER 


P, 
ben con 54, Ka. (Ormo4), No 
Pp ve e dea 120" 18 des 1104 


mal UN 
Ed de abril con 57 Kllos (Olmos), 
erimiNada SIDO, on 19 ol 1006 


LR 
papás, desde el 11 de febrero de 
gel 6 debut e AN láldro; Ni 


Nota,  Aclul dae ata con variado 


exi 
7 Red E E E E ad 


(1 A N, P. de Alíua 51, 


OR $T Ka, (E Quínte. 
e PRO cpoa, de eeptogaba 5, 
Jl6 dad 1000 tetros, P 
Fetiembre con 49 


ás 


4 
1400 [y md nur Y 


19 
50 a 


Los, (F. Qui 
A al 


CN 
¡A desde el 20 de jeiren de 
de E debut; da, 15, », 48 


be Jula Mía, A as., 57 Kilos, A. Y: 


la fayo con se 
(Peluffo), 34, ¿o E JA e A 
deza 56. en 1:30 315 los 1000 mis P. D. 

El 24 de marzo, con br Kilos (Peiicos 
Za. a 2 cp04. qa Alma 37, en 1120 los 


1400. mía, PH 
Su campaña desde ¿a de harto dde 


Ja, 
lata con variado 


1eróN)a Y, 
pes ml 


Úls. — Actuó en La 


9 Roburita, 4 as, 51 ks El 10, de 


mayo con 53 Ka, (BL 
chimano), ax P. ve a! 96, en 1 20 
Jos 1000 metros. 

con 51 112 Kllos (Padula, 

Sl AN EA en 127% 115: 108 1400 
metros, P.M. 

57 kg (Lazcano), N. 

de Tra idcida. 54, en 190" 2j0 108 1506 


en y 


ma 12 de Hovlembre con 51 k: 


SAO] 
4 tros P. 
caro Jerga el 11, de Junto de 1030 


a Na 
. — Actuó en La Plata sin éxtto, 


3a, Cira 1400 Mts. 


A as 53112 kx El O 
1 Cadenera, Genero con 53, kilos 
(Blanchlme no! 


la, por el pescuezo, a Amal+ 
en 12 los sido mba 49. 1) 
po ¡ovierabre cun 

IAN uy, Lisa 20, en 
jos 140 mie 


El 14 de OR con 53 Ks. 
r por el cues 


25 los 1100. q 
Bian 
FS 1u3 100) 


mpaña desde el ¿o le julio de 3009. 
a E gp «Jebut: N NB TN 


48, EL 18 de 
26 ks, CAntús 
nezt da por 112 
ee (514) 5 los 151 10! 
12 de mayo, 
7 A Cpos, S ¿Fumnte 


a, 08 ACO6= 
MES NW, e 
campaña “tesdo el 22 de cefulie di 
día de su debut: ON Za, 


«1 
1, Aa, «lime? a q e, ¿se 
en 1124" 54 144 « 
de enero ran 53 
P. de Cádenera 53 en 
Y, normal (8, L 
ciomibra can 30 ka (Legtras 
mo), Ja, por 2 spa au Mia Justa 53, en 
14Y" 12 1 Lan ias ML 
ye dicierinsa nm Mi ka. te 
a 4 Ji cpos. de Soloma 
129 ls los H00 das PON 
eSrasado). 
Su campaña desd> el 27 de 
de su debut: Na 


isa 
3, en 


Largó 


NS, P. da, 


A Vendetta, 


Dr a de 
1930, día de «u 


5 Avellana, 


(Periale» q 


la 

m1 

ca de “agosto Je 
2 Ka, El 12 


de mayo * E s 
de Buena Pleza 54 Y 


Callejas» 


ora 56, 


asi 2 q feorero con E A, 
Ci , en 


2 cpos, de 
ma ES 10 mis P. 

17 de enero con 50 132 ka (Callejas! 
tu pa 5 14 pos. de Tinke en 122" 4.5 
los 1400 mis, Lo 


100, , Gl a sl deb 


% Rabiosa, 


ar da a va, pk 
los 1309 mis 


EL 8 de abril con 
a vs eps. de Ermo 
lox_ 1800. metrua Y. 
El 18 


Sola), 
en 139" 


Zara 


sa. 
13 


po- 
pur Ys 
dos "100% mts 


e £ a del 
09 de 


Lofiegor. 
sia 54, en 30 45 los 


E e abri con 56 ka Martinez); 
gas ¡le Doña, Beba 56. en 12 
Va hot P. 


mts 
Ey 20 de entro son 36. La: (Martine) 
N. P. de Comolv en 57% 4:5 los 1000 
metros. nu nosmal A A 

paña deido el ¿1 da febrero de 
1009 4 día “e su Ñ 


abr 


y, Acosia), 
5 los 1000 mía, P, 3 
ELJAA de setiembre con 4012 ka, er 
Echaguor, NP. de Golíla 32, en ea 
45 los 1600 mie P. “normal 
El 17 de setiembre con 46 ks. (PivottI) 
od le Ambrorinz 57, en 138" 115 los 
1409 mis, 
y de “tiembre con BL 12 ka 
pisfiuceli 24, a 1 12 cho. de Ni 
en 141%"28 108 1300 mia. E. 
(San Taldro). 
campaña desde el 30 de abril 
a, Ide qu debas da, e, da, 


(M. 
Maicena 
normal 
Sn a 
1959, 3 
la, N, ñ 

añ 40 12 ksa De- 
buta “en Palermo, 
— Es ganadora en Rosario, 


4a, Carrera pr Mts, 


9 Átitóne, E 


Nota, 


3 los 2000 


(Acosta), 
en 137 


p 
metros PP, 

El 565 de marzo con 56 ks 
Tor 1 0:54 cepo. a Petrel Ny 
1600 mis, P. normal, 

El 4 de febrero con 5í ks, fAcosta), 10, 
por 2: 1,4 cpos, e a Zonda 81 en 23% 45 
li el mia P 

h campaña 'denie el = de agosto de 

9, dig de, du denul: SO do 


2 Fund, 


1o. 
los 


20, 10, 


do. 
4 05 58 12 ks El 18 
mayo con 355 12 kilo 


mE 2 kK, (Antúnez) 


lo. por el pewuezo a Teruel 48 en 29% 


pa 105 2000, mis, P. 
10_de marzo con 58 k 


elos Drs STIGOL 


TRATAMIENTO CIENTIFICO 


sexos: RLENORRAGIA 


DICA CITO y ENDOSCOPYA, 
SEXUAL: dd 


1 


Jo, ia ua ¡E a Mazarino 53; 
los 000 m 


dl : 


LA: CONTRA DE 

JAYANIRA, = e, 

linda Elo de Mineral y Diverti 
tía que promete cuniplír su debut en 
buenas condiciones, La dejeñsora de 
ta caballertza El Merengue corre 


mucho en sus trabajos y a lo mejor 
la carrera a dilimo momento se lo | E 


Presenta favorable. 


AY: FRANCIS: 

do alga con la “romendada* hija 
de Bochazo y en su compromiso 
mañana E una ca que puede 
llegar a imponer condiciónes. Kay 
Francis, en sus trabajos en privad: 
alguño de cllos a "escondidas" pu 
la mejor impresión, — pudiendo 
ello se ser el mejor lance de la edeha 


(Osssa, — es la 

1 ilsta del culdados Luis Sacono, 

lista como para estar sn dej en: 

trevel Sus cotejos ana al EN reco. 

mondablea y 4 sun alterado: Mas 

ta, auñque YN lucha es 
A 


¡enslo- 


los 
¡ante 


ANDURRIO, —- Viena de correr 

bien en pos de Razante, y el fal. 
so pensionista del cuidadw: Guiller- 
mo Cervi ha seguido muy bien. Lle- 
vará un peso «dle sóla 49 kilos y por 
lo tanto cs un candidato que puede 
llegar a imponerse. Conviene no (ess 
cuidarlo, 


Justiciéno. — Es un lindo hijo 
de Fogón y Julciosa, hermano de 
“Jualicia, y al que su cuidador ha 
preparado como para qu lo tenga una 
buena actuación. Justiciero dejó bue- 
na impresión en sus cotejos a ld par 
de. algunos de sus compañeros de 
écurie, y con un poco de suerte en 
el salto a lo mejor logra el éxito, 


MAsaLnars. — Este pensionista 
del cuidador Nicolás Berazategul 
cuenta en privado con algunos tra, 
bajos discretos y desác su última ac: 
tuacin ha Eeario un sallo grande. 
Sus allega esperan verlo correr 
muy bien, por lo que hay que ju- 


garle un par de boletitos. 


a 


VASONGO, — El cuidador 
3 Benjamín Alvarez le tlene 
cierta fe a este modesto hijo de 
Levat Scout, que por cierto ter- 
mina de correr en buena forma 
al clasificarse cuarto en pos de 
Damascus, en 198"4:5 los 1600 
metros, en Palermo. Con un po= 
co de suerto viene... 


A e o 
JURU + LEUFU, — Un buen desqui- 
te en la carrera final neo He» 
gar a ser este pupilo del stud El Re- 
£reo, cuyos allegados están bastante 
contesto por los recientes trabajo: 
que so le ha registrado «ul hijo de 
Le Coeur, Si lo llega a ge Antú- 
1ez a lo mejor se da U $ 12.. 


lo. por 1 14 cpo. a Despecho 54, en 23% 
Ba mts PUN ES LO 
ETE de febrero. CoN 58, ka (Atina), 
10 yr 1 da ES Len a PA CE 
415 lok mis P. 

Su bampasa dendé el y de agosto de 
1168, día de, sa debut: Jo. 2. 20., 
P. 20, 20, P., 10, 20, 40, 

de 18. TA 


3 Varonil, 54 ks El 2 de ma- 


So don SÓ O. TArlinan 
lo. por 12 cpo, a Caton 49 en 206 1 
loz, 2300, mia 
a 20 de abril con 0 ke (3. Artigas 
N. P. de Mallorquino 46 en 38" 1:5 los 
3:00 mis P, notmal. 
¿7 de enor con 50 12 ks. (Nardil 
A ve cps, de E Sn Y 45 
los. 2000 mis. E. 
El 30 de fulio con 200 Ye oCAntigaso Je 
P e Harper 36 en 94" 25 


Pp 
Su campaña ar el £ de mayo de a 
qe qe su debut. PA 


D. y 


10. 


pe 
Pdo NP 1 

4 as 54 ka El 20de 

agoxto con 51 kilos 

de Serraniego 54 y Har. 

'eron puesta), en 1:28” los 


$5. ¡Períalo). do 
ala ero 4 12 en 137” 
25 los 1000 mia PON, 

Su campaña desde ej 0 de al 
día e su debut; 0, N 


P,, 


5as 5 ks E 
mayo con 57 
por 34 cyo. a Cannon 
9? 12 los 1600 mis. 


». 
e 20 de abril con 55 ka fAcosla), lo. 
par el prácuero a Batel 50, en 131% los 
1500 mia P. normal. 
S1 14 de abril con 53 12 ke (Acos 
a Ve eps. de Diadlón 95 1/2 en 48% 
5 los 200 mis, P. P. 
1 24 de marzo con 53 12 ka, (Acostad 
1: cabeza de Embajador 51 12, en 
loa 1600 mix, P. H, 
E E noviembre ae 
P., 10, 20.. 20. 


has Ñ 2 lo, 

e e Y 
% Mallorquino, de o ea 
ka. íMartins N, P. de Varonil 50 en 2" 
2% 1 2500 mis P. normal, 

E 20 de abril con 46 ks, (Martin) 
por 31:2 epos, a Mazarino 53 en 38" 
de 2000 mia PON. 

Kt 5 sde abril on 46 12 ks (Martin). 


GA co, de Sequidito Sm 237 


m4 da (Balsto), 
ES e 58, en 215 


1o. 
118 


10 de agosto de 

lo. 2 NP 

y . 20. 

3 as 40 pa 

> Bando, E. 

fAcostid 20. a 1 epo. "de Razante 40 en 
149” 13 los 1800 mis P. IL 

El 6 de febrero con SÍ KG 0d, Aro 

Y o ge Harper 56, en 131 os 


as 


más 
El 28 de 'anaro sao AT kx (AL Acosta), 


Melileo 56 en 13; 


¿El 20 de pnero, con 18 ks (Fchagúer 
N. P. de Gracias 4% en 124” los 1400 
metros P_ normal. 

Su campaña dexie el 19 de febrero de 
939, ía de qu debut: 2 


q 
 (Legulsam 
Gral. Pueyrredón 56 en 151 25 
Xx 


abril con 46 12 kx (Vitabar. 


ps de Mallorquino 15, en 39" 
04 mis 


de marzs con 3% 1:2 ke. cells. 


1 14 <po, de Halte-Lá e 33 en 
ds los 320 mis 
El 24 de marzo cm 46 ks Aaa! 
al pescuezo de Poseilón 53 12 en Y 
los 2000 mis, P. H 


20, Do, 30, 20, 40. No Po 


Ls, Carrera 1500 00M, 


1 Grey Sky, OR 56 kilo, 
2 Saint Black, + 

3 Albano, ¡anos 58 "kllos. De- 
4 Rialto, — ¿25os 
5. Sporting Doc, 

6. Florín, fi 20os. 
7 Cachafaz, 
$ Señuelo, ; 
9 Vilaris, 
10 Absit, but pas 55 kilos, 
11 Pelbizco, 5, 


56 kilos. De. 


añor, 56 ki- 
Jos. Debuta. 
kilos. De. 


2 


años. 


Debuta, * 
e dd 55 kilos, De- 


56 kilos 


e dde, 56 kilos. 


De- 
Buta. % 


años. 
ta. 


2 xños, 


58-kilos. 
e ad 


12 Ebks, 
13 Justiciero, 


2 a 


*s kilos. 
Debuta, 


Están esperan. | Y 


ra Alvariza 


4 |A. 


PISTA NORMAL 


sticado en lo que ya del año 108:ganadores:y 93¡placés 


-Premalo Calicot. Para pofrancas de 2 años que no hayan O Peso 65 Kilos; Premios $ 4000 


metros 


a 


A 
EN 

E 
M. 
0. 
R, 


Distancia 1200 


¡ Dian hato 
y PELEADORA 


J. Hméñea. 
—Candid 


Cuidador 
H. Marrollo 
cd Secades 

De Palma 


lo, Campaneo, 
EN CAFISrA ho clásica 
Distancia: 1500: metros 


3 A bncts E 
Fri 

3 Morenucha 

4 er rl 


$ Wolin 

4 Red Eyos 
C. Capurro 3 Júlla Mía 
A. Alvarez 9 Roburita 


Candidata: ADRÍA 


Premio Caporal, io 
Kilos. Recargo de 1 


11M. 


No 
L, 
SIE, 
DIA. 
BLA. 


A, Casalini 
J, Olmos 
Vte. Párez 


FEOERA 
la. 
Distuncia 1490 metros 


Ki Jockoy 
1 Caden'ra 53112 A. Blanc'no*** 


8315 
510 
MmiR. 

No 


$ Vendetta 
$ Rablosa 59 FS! 
1 Papirilla — 50[4. 
3 Majucla 49 121 J. 
9 Acir'ina? 4912* J. 


Beraz'tegui 
Soto 
Portilla 

A, Pereyra 
Maschio 
Sánchez 


Pará yoguas de 4 años y 1 y más edad 


€, Herzog** 


y. Diezt** 


No. corterá 


ala la; 800 a la 24, ESQ ON 


Jockey 
Labrador 
P. Loflego 
Garcia 
Pintado 
Saavedra 
Acosta 


e. Padra 
2 'Papitote 
2¡Cocleg 
2/Cocles 
21M, Vere 
2 pUo Mio - 
2H, Moon 
Solar] 2Mineral 
Follies, 2SÍgnUm: | 


Enemiga: PURA SUERTE 


Madr 
. Clase 


Recaida 


Cocagne 


o especial. Peso 54 Kilos. Recargo 
4000 a la 1a:; 800n la La. 7160 a 
Jockey 

ARLÓnez 


Sí 
dl 


Padro 
¡Macon 
6¡Bochaza 
4¡Copetín 
41H: Guos 
AlAtropollo 
5Fulanito 
4/B, Eyea 
4iSanjl 
4Minoral 


miya: WOKIN 


Madri 
Adéla 
Acosta Lumínica 
G. Vieja 


correrá 
Olmos*** 
Quinteros 
Peluffo 
Blanc'no*** 


Ene 


Roja 


yeguas de 3 años ganado ras hasta $ 


e. Padre 

3 Madtigal 11 
3'Parlanchín 
3/03ram 
3Parwiz 
3'Marón 
3iSonge 

3 ¡Paphota 
SA, Breck 
30. Cerros 


Antúnez 
Herzog ** 
Rodriguez 
correrá 


Colunga 
Vindicta 
Avesta 

| Rableta 


Artigas 
Mernies 


Sberna*** América 


(*) Ganadora cn el Hipódronro Independ encla, 


Candidatas MALEZA 


CUARTA Premio AS 
CANBERRA. piataucia 2200 wuctros 
Culdador Ke 
1 Buchanan 561 M. 
3 Pos'dóm? 58 1/2 
3 Varonil 
4 Air Trace 51jNo 
5 Rapquelú 50] No 


E. Blanco 
J. Mariottl 
Y. d'l Cruz 
Benita Dios 
E. Ridella 
G. A, Corvi 
R. Pelletier 
15) Ch 
Candidato: POSEIDON 


1 Bandurrlo 


3 Teruel 451vV. 


E. Antúnez 
$117. Artigas. 


6 Mallorqino 49|P. Falcón 
4913, Vitabar 


Enemiga: VENDETTA 


Boleadora 11 
Es Monona 
Double Nut 


Diverlida 
P. Parola 


OEA ño 


Kamarora 
Zorra Azul 
Wagohela 


2. Domna 
Rare Jost 


Valdorilla 
Mme. Marle 


. Entrada $ 40 
Alan 18 
Corridas. - 
de reola 
de recta 
1000 de recta 


de 1er 
6 La 

DA 

4 Andas bien 1,800 

Sorpresa: HIJIA 

hayan ganado y ganadoras de 


kilos a las Ep Adora: Premios 
la 3a, Entrada $ 4 
Alas 13:34 


| Corridas 


e. Probabilidades 
1 Es nicand. 
2 Es enemiga | 1 
3 Anda bien 
4 No l'creem: 
5 Es Jgera 


6 Ti sE 


'e Er: vabllidades 
1 Es nicand. 
2 ¡Ojo! 

3 La sorpresa 
4 Reaparece 
$ Esenemiza 
7 Anda bien 


500 de floreo 
1500, 1:33" 215 
1000 de recta 
q000 de floreo 
000 de recta 
1000 de recta 
1500 de floreo 

8 Pde, ganar 


9 No lcreem». |:1000 de recta 
Sorpresa: MORENUCHA 


12.000 en meros puestos, Peso 48 


ko a cada $ 75Ó gana dos en primeros os os. Premios $ 4000 a la 
ala 2a, y 400 a la 3a. Entrada $ 40 


Madero 
Cadona 11 
Lagunera 


A las 14 
Corridas 
1400 de florea 


Probabilidades 
1 Reaparece 
2 Es nicand. 7 de recta 
3 ¡Ojo! 1400 en 130* 
4 Esenemiga | 1400 de floreo 

1400 de floreo 


1600, 141" 25 
1500 de floreo 
1500 de floreo 


Sorpresa: MAJUELA 


(PE 
7 Pde. repot. 
8 La sorpresa 
9 Anda bien 


Salvador J. Boucau. Handicap para todo caballo de 
500 900 al 30. y 600 al do, Entrada $ 60 


6000 al 10.; 1500 al 20.; 


Jockey 
Acosta 


e. Padre Mad: 
W'Parwla 
4'Macon 
5 Trelawny 
4Air_Rald 
3'V. Pencil 
¿Com teve 
YA. Apple 
Lapolleg'na 3 'A. Apple 


Enemigo: VARONIL 


Pongée 
Violenta 
corrorá 'Tracista 
correrá 
Tenerifte 
Ramita 

Moncloa 


Incluso los 3 kilos de recargo. 


¡ro 
Lady Buchan 


Ranquelina 


3 años y más edad ganador, Pre- 


A las 1490 
Corridas 
2000, 26” 25 
1000 de recta 
2000 en 2:22" 


2000, 28* 35 
2200 de floreo 


1000 de recta 
2000 de florco 


Sorpresa: MALLORQUINO 


Probabllidades 
1 Pde. ganar 
2 Es nicand. 
3 Esenemigo 


== 
B La sorpresa 
7 ¡Ojo! 
3 Va liviano 


VLNT 
[ERE 
Cuidador 
Oscar Canay 
N, Boraz'tegul 

Idem 
E, Ridella 
J. Loliego 
G. A. Cevvi 
€. Mainoli 
F. Aparicio 
M, Acosta 
Lora 
V. Maglio 
H. DAN 


Distancia 1500 metros 


LA 


08 
6 


L Grey Sk; 
2 (S. Blac 
3 (Albano 
4 Rúuto 


$ a 


1 Cachafaz 
3 Señucio 
9 Vilaris 
10 Absjt 

11 Pellizco 
12 Eblis 

13 Justiciero 


J 
R. 


R 
E. 


56 E 


No 


Penna E 


Candidato: RIALTO 


| 


¡SEXTA! Premio Citoyen. Para 


| VARRERA 


Cuidador 
A. Casalini 
N, 
R 


A Jáuregui 
F, Licerl 


Distancia 1000 metros 
k 
EN 
El Fa 
5|p. 
¡E 
' 


1 Boxeador 

2 M. Rápido 

y Gin 

4 Bergantín 
5 Aburrido 

ó Fortún 

1 Prócer 
Manganeha 
Pleacho 
'Tartuto 
Corasl 
Mijo Rico 

3 Marengo 
Viento 


sy 
95118 
05 

55 1 
55/16, 
55, No 
551 
55. 
3 P 
56. F 
55: R. 


A Salvatl 
2 Canay 
A. 3. Penna 
A, Jrusta 
A. Carabajal 
P. Cichegti 
Y. González 
J. Alvariza 5 Velado 35. Wo. 
+ BSrOe nl 10 Mugalhnes 55; H, 


Candi ato: MANGANCHA 


Cuidador 
B, Alvarez 
Idenr 
R. Piñeyro 
J, Santestevan 
H. Estades 
M. Acosta 
J, L. Aguilera 
Emilio Ruiz 
R. Montivero 
F. Maschio 


E. C 


1 (Quasongo 
3 (P huna 
Silver Bud 
Baleúrlco 
Huésped 
Hollyhock: 
1 HyPocras 
3 Húsar 
9 Galaico 
10 Chambard 
11 Prondeto 
12 Port Sald 
13 Dandicito 
14 Speluszl 
E Y impernel 
over 
ñ Satanás 
18 Frusn'dor 
19 Carllión 
20 Tinterillo 


¡ TALEARICO 


J 


3 

4 

5 
6 


M 
E 
R 
y 


E, 
58/N. 
? 
E. Geldart 
de Torlerolo 
*Eelani 
La . S, Aprile 
Lofiego 
Ñ Boraz togul 
J. Etchec' e 
ro 


C audidalo A 


P 


L 


P. Loficgo 
J. Legui 


+. Acosta 


Nota, — Loa boletos a PLACE de los núm 6 


No correrá 


. Falcón 


Premio Silfo. Para caballos de 3 años 
[RETA E Peso 58 kilos. Premios $ 4000 al 10.; 
Distancia 1400 metros 
k 


. Biane'no*** 


No correrá 
E Martin 


No correrá 


Dudoso 


Jockoy 


Martinez 
Quintsros 


M 
|M. d'Or 
B, Breck 
Avelina 
Dogaresa 


Padro 

7 Sp. t Willow 
2S, Henry 
2Codihué. 
2¡Congreve 
2Parlanchín 

2 Rico 
2Zambo 

2L, Wenwbley 
2 Ploacero 

2.C. Diablo 
2Sp. UWillow 


2/Sp, 'Willow 
2 Bozón Juiciosa 


y 3 se venden por 
SPORTINO DOC 
2 


potrillos do 2 años que no hayan gi 


al 10; 800 al 20. y 300 al 3o. Entrada $ 40 


Florelle 
Cafúa 
Selva 
Vileu 
Actora 
Pelicurá 


¡amo 
Rodríguez 
Lema 


“Albertini 
E. Quinteros 
correrá 
Antúnoz 


Enemigo: 


Jockey 
Laragoza'* 
Horzog"* 
Lofiego- 
Riero 
Labrador 


Pelucona 
Leovillo 
rmejo Corbota 
'Papirolo 
Marón 
Macon 
2L, Wembloy ¡ 
2 Morador II 
2L, Wembley | 
2 Codihué 
¡2 Hijo Mio 
i2lAldeano 
| 2Polemarch 
Roselló'* (21. Basil 
Gómez /2 Lombardo 
Enemigo: PARTUEO 


E Fortunat. 
Prolija 

Mabkozu 
Palraquo 
Tim: 
Sewvilla 


Lezcano 
Antunez 
correrá 
Legulsamo 
Martinez 


Ouinteros 
Moyano Ventisca 


¡Venilla 


(con 
800 al 20. 


Mad: 
rangl 


Jockey 
Martínez 


o. Padre 
3L. Scout 
3¡Noble 
38. King 
3D. Pizarro 
3'Rico , 
3'Parwla 
3H. Moon 
3H. Moon 
3Leteo - 
3 Codihué 
3.Pllero 
3Latao 
3 Fatal 
3 Tartowsky 
erzog** !3Parlanchin 
A [3,/Nolrm'tiers 
13/M. Casplo* 
3'T. Green 
y Párlanchin 
3Leteo 


Enemigo: HUSAR 


| Gual 
Dicha 


Hortensi: 
G. Folly 
Spanish 

Gálata 


Acosta 
Toma 


Quinteros 
Montra*** 


¡ Pretty L 


Antúnez 
y Promesa 


Alvarez 
Marcos 


EN 


Lofiogo 


Wimple 
Sagesse 
Fobpine 


LARuÍBAmOo LN 


dre 


Sospechada 


Mancadora 


Madre 
'Trompara 


i PA Chistosa 


imba 
Orangine 
M, Lenta 


LM. of Mul 


exclusión de yeguas) 


Doña Luna 


Balandra 
¡Hué Zonró 


| Algarada 


Nazarena 
$. Damiana 
Pimpinela 


loche 


Premio José B, Zubiaurre. Para potrillos nacid os desde el 1 de julio de 1937 que no hayan co- 
trido. Peso 56 kilos. Premios $ 8000 al 1o.; 1600 al 20, y 800 al 3o. Entrada $ 80 


A las 15 
Vorridas 
1500, 134” 15| 
1500 de floreo¡ 
3 Pdo, arrim.| 1500 do floreo¡ 

4 Es nicand. 1400, 1: 
q Es enemigo ' 1500 en 
$ La sorpresa | 1500 de 
1 Anda reg. ¡1500 de 
5 Pdo. Ei 00 en 
$ Anda bien | Y en 
10 Anda rog. | 1500 de 
11 Pde. ganar| 1500. 134” 45 
12 — 500 en 138" 
123 :Ojo! 1500, 137" 15 


soparado. 
A Sorpresa: NLORIN 
'anado. Peso 55 kilos. Premios $ 4000 


A las 1535 
Corridas 
1000 de recta 
1000 de recta 
1000 de recta 
700 de recta 
1000 de recta 
1600 de recta 
$00 de recta 
1000 de recta 
$04 de recta 
1000 de recta 
800 de recta 
1000 de recta 
1000 de recta 
1000 en L. P. 
1000 (p. aux.) 
1000 (p. aux.) 

'IENTO 


Probabilidades 
1 Anda bien 
2 Pde. ganar 


Vrobabilidades 
1 Pdo, rehab 
2 Es veloz 
3 Auda bien 
3 Anda reg. 
$5 Pde, ganar 

a 6-— 

7 Les gusta 

1 8 Es ncand. 

A - 
10 Fs enemigo 

11% Ts ligero 
12 Pde. ganar 

Y Anda bien 

14 La sorpresa 
15 Anda Tes. 

15 :Ojo! 


Sorpresa: V 


ue no hayan ganado. 
ntrada $ 40 


y 400 al 30. 
A las 16.10 
Corridas 

1400, 130" 115 

1500 de floreo 

1500 de floreo 

1400 de floreo 


¡Probabilidades 
1 ¡Ojo! 
2 Reaparece 


Es nicand. 


re 
ada 


1500 en 135" 
1500 de tlureo 
800 de recta 
1400 en 132 
1000, 12* 15 
1% en 31 
1000 de recta 
100 en 42" 2 
1000 de reci 
$00 de recta 
1000, 17" 25 


Anda bien 
Reaparece 
Es enemigo 
Rep. bien 


a 
Fly 


ass Corr ral 
2 Anda bien 
Anda reg 
No lo vom 
Pdo, ganar 
€. lance 
Ruaparcue 
18 — 


de flcreo 


Sorpresa: CARILLON 


(EIA 2 
ERE 
EE 


Cuidador 
A. Alvaroz 
J. Garaventa 
E. Blanco 
F, Liceri 
J, Mariottl 
D, Rodriguez 
M. Carell 


Distancia: 1600 metros 


eN 

PON 

56; E. 

58|R, 
3 


al 


1 Altín 

2 C. Loufú 
3 My Love 
4 Cublido 
5 Hanover 
6 Importe  33¡L 
7 Tlzonito 53 |). 
L, Calistro 8 Harmodius 53 
D. 'Torterolo | $ SoMrigal 581 


Candidato: IMPORTE 


2 años, 53 kilo 


1 pi 


Cizaragozar, NP, de € 
y 12 dos 1100 metros. P. 


e $5 de mayo de 1440, 


di 
2 Hijo “Rápido, 1 Dar o, 00 
3 Cia, 2 años. 55 kilos. El 10 de 
ÉS marzo. con 5) ke (Martínez), 
NP E Tingo $ en 58" 25 los 1000! 
mstros. P. NS 


Su calpaña den A 10 de marzo de 1940, 
día de su debu P. 
2 años, 


4 Bergantín, 7, Ys 55 kilos Be 
5 Aburtido, ¿, 2 ¡00s, 55 kilos. De: 
6 Eortán; 2 añOR. 55 Kilos, El 5 de 


marzo, con 35 ks (Fal 
¡Gugzúbicá E 
ES 


años. 


Ina, do, 
Boupeon 50. en 187 12 104 
1300 mis, P. TP. 

El 19 de marzo, con 55 kg. (Falcón), 40. 
a vs. cpos. de Macachin 53, en 14" 45; 
los 1100. mis, P, 

Su campaña “desde el 19, de marzo, de 
1945, día de zu debut: 40. 30, 

7 Pró. 2 años, 55 ¿sion El 28 de 

€6P) abril, con 55 ka cLazea- 
Do» 40. a 5 1% epos, de Zulrdn 3) en 
E 5 los 1009 mis PN. 
ls el 28 de abril de 1940, 
Gia deso, E MS 
años, 53 kilos. El 


3 Mangancha, 5 “e MASO con 54 
kilos cAntónez). 40. 82 34 cpos de Tin: 
50 54, en 126" 108 140) mu. P. N, 


M 
C. Horzog** 


¿ 1910, día de su debut: 


| fia de su debut: 


Í AA 


de 3 kilos 
20. y 400 al 
Jotkez | 
Barrlos | 
Antúnez 
Rodriguez 
Bianc'no*** 
Zaragoza** 
Leguísamo 
Martínez 
Acosta 


e. Padre Mad 
O Mayor 
3Le Coeur 
3¡Barranq'ro 

3iPayaso 
3H. Moon 
3'Payaso 
3:Bermejo ! 
3H. Moon | cunirza 
3'Madrigal 11 |Sonrisa 


Enemigo: MY LOVE 


Goodnos: 


Cocagne 
Ida 


Tizona 


Doña Pepa 


¡ Baroness 
Colombine 


Premio Aconquija. Para caballos de 3 años (con exclusión de yoguas) ganadores de dos o 
tres carreras no etcaa, Peso 53 kilos. A 
Premios $ 4000 al 1o.; 800 


a los ganadores de tres carreras. 
1 30. Entrada 3 40 Aita 


Probabilidades Corridas 

1 Los gusta 1600. de floreo 
¡Ojo! 1600 de floreo! y 

3 Es enemigo | 1600. 141" 15 

4 Anda bien |S00 de recta 

$5 Pde, repet. [1600 de Mona 

6 E nicand. 

7 Pdo, ganar a 

3 La docpresa 1500. 135 25 

9 Pde. ganav | 1500. en 137 


Sorpresa: HARMODIUS 


re 


2 


A 


54 ks, (Antúnez), 20.9 N. P. de Tingo, a 
de Caticó 50, en metros. Pa 
* Jí 


. chin 55, en 14” 43 
los 1100 mts 
Et in de marzo. con 55 ke. (Antúnez. 
a 1.34 cepo de TN en 5 zeS 
los 1006 mis PON (SL 


Su campaña desde e 
2 años, 85 os Debuta. 


9 Picacho, 
di 
10 Tartufo, 2202 53 bos El 2 de | 


mezd, Zo, A 34 DO, e Esgarto 55 en 119" 
y 1ós 1200 má. 
Su campaña desde E 2 de mayo de 1940, 


ños, 55 kilos, Debuta, 
11 Cotasi, 2" 8 "ox 
5, 55 kilos. El 2% 


12 Hijo Rico, ¿avr 


N. P. de Zurrún 55, en 5 

lor 1000 mis PON 
Su cenipaña des 
día de su debut: . 
13 Marengo, mus 
501 


14 Viento, 


"a 34 cpo, de 
1100 mis. P. 


Su campaña desde ej 5 de marzo de 1940. | 
dia de su debut: 2 


el 28 de abril de 1940, 


Y, P. ! 
De- 


años. 585 kilos, 
55 kilos El 5 «e 


lo 


10 de [7 de 


en 58* 23 los 1000 
El 

Sy campaña sde 9 a, mano de 
1 1040, dla de su debut: N. Po, 30. 


| 7a, Cartera | 400 Mes. 


Guasongo, 
a 4o, os 4 cpos, de bamascus 58, 
IES 3 los 1600 mus. Po . 
5 14 de enero con Martinez), 

de Santo 56, en ETS 45 los 1305 

mis. Py, HS IL y 
into con 35 ks, (Martinez). 

Pe ON 3 en 1%14'* los 1200 


leí PA Dis, 15 
en campaña del el nde ecrd de 1%9, 


día de su debut: N, 
2 Pastor Luna, 


ks estartinez?, NN 
en 151” 15 los 1800 mis 
¿MLS de agosto, con, $8 a 
Pp 


Vin 56, en 1 
lóno mie Pe 
2 de julio con 56 ke (J Marilnór 
My Lowe 36, en 132" 23 
1800 ini N 
on 33 ke 
E 
pa mis Pd 


5 Velado nos, 55 kilos, Debuta. j 
y 


“El 30 s marzo, con $) ka, (, Gómez» 


15 
Su campaña dexde el 13, RE unio de 10, 


día de su ricbu P. 
3 

3 Silver Bud, as 36 A Der | 

Bas, 36 ke El 10 de | 


4 Baleárico, Male coast tar; 

¿Un to. 2 3 12 cpon de Precinto 4! 
VIS" $3 los 1400 mts P. H 

“aj 1 Oc mayo con 50 kb, (Y, ATURAD, | 


ignorar su Ensiyo E Finallos los 
que Corren Mañana en Palermo 
(Pista Auxiliar, Húmeda) 


PRIMERA CARRERA 
1 500 metros 


De recta, De yanira, con J. Ballares. | De pecta: 
De recta, Hija, con E. Lema y Al: | De FOctA Hijo Rápido, con G. 


anoravides, con P. Lofiego. 
11; 600. metros 
De recta, Paleadora, con Labrador. 
BS EE MIS AldS, con ds E: 
le recta, Ra: CRE E ra, 
- SEGU; UNDA VAR 
Kn 100 AN 
41%, Anciana, con A, Bianchintano. 
Suave, NL Erancis, con C, Herzog. 
Siave, Rol EN con Margaletf. 
1.300 aan 
50 Re Eyes, con Ki 


O RERCERA CARRERA 
En 700 SIEAR 

42” 215, Avellana, con 1. Lezcano y 

Romney, con R, Moteles (domi 

nó el segundo). 
44% Cobeña, con: C. Herzog. 
Suave, Cadenera, con Bianchimano. 
Suave, Papivilla, con E. Delleutraz. 
de En 500 melros 


y 

AOS Ja segunda Tácilmente). 
Maleza, con E, Anlúnez. 

Er Majuela, con J. Mernics, y Co: 
moluz, con R. Marrone (fácil la 
primera). 

CUARTA CARRERA 
En 300 metros 

19% 215 Teruel, con Y, Lapellegrina. 

BV! 118 Varonil, con J. P. Artigas|y 

layer), 

50" 35 Buchanan, con M. Acosta. 

QUINTA CARRERA 
En 800 metros 

41% 913 Pellizco, con F. R, Quinteros, 
y Contrapunto, con P, Lofiego (14: 
cil el primero). 

41” 415 Sporting Doc, con P. Lofiego, 
e Hiker, con F. R: Quinteros (ás 
cil el primero), 

48” Saint Black, con R. B, Quinte- 
tos, y Pabellón. con R. Rodriguez. 

48” Alabanu, con R. B, Quinteros, 
y Carillón, con 1, Legulsamo (do- 

'minó el segundo, fácib. 

48% 418 Cachafaz, con R. Rodriguez, 

49 Juslicenro, con E. Antúnez, y 
Prendete, con N. Alvarez (dominó 
el primero). 

49" 15 Grey Sky, con 3, Martinez. 

30" 25 Vilaris, con N, Alvarez. 

49" 23 Rialto, con J. Batista, y Em- | 
bajador, con R. Picon. 

50? Florin, con 1, Leguisamo, 

50" Absit, con T. Albertini, 


Mission, con R. B. 


Vendetta, con o Rodriguez | De recta: 
Quinteros | Do recta: 


«SEXTA CARRERA 
ps En 54) Mae 
Boxeador, con J. Zaragoza: 
er+ 
ZOB. 
De recta; 
De recta: 
De recta: 
Mólico, 
De recta: 
De recta; 
teros. 


Gin, con P. Lofiego. 
Bergantin. con lá Rlero. 
Fortún, con R. Martín, y 
con J. Die», 

Corasi, con J. Martinez, 
Marengo, con F. R. R. Quin: 


En 600 metros 
De recta: Aburrido, con E, Labrador: 


URI Quin: Da Pad Mangancha, con E, Antd. 


isamo. 


Do. Yeclar Tartufo, con L. E e 
, Rodtl+ 


De Esta Magalhaas, con 


 SLPAIMA CARRERA 
En 109 metros 
41” Huésped. con C, Herzog, y Thé 
Satrap, con el peón; 
31* $5 Pimpernel, con €, Horzog. 
De recta: Satanás, con P. Lofiego. 
Hypocrás, con E. Lema, 
Dandicito. con C, Baciale: 
En 800 metros 
52" 315 Siver Bud, con P. Lofiezo, y 
Trovador, con el peón (dominó el 
segundo, fácil). 
Suave: Húsar, con 2. 
OCTAVA CARR nin 
En 800 melr0s 
48” Curu Leufú, con E: ¿er 
48” Importe, con 1, Legulsamo, y May 
droño, con M. Vidal (dominó el 
primeto, fáciD. 
50” Hanover, con 3, Zaragova. 
50” 3/5 Harmodius, con E, Loma. 
BW 45 Alfin, con 1. Lezcano. 
51” 15 "Tizonito, con J. Martinez, 
Vide, con 1, Lezcano, 


(EN $ SN ISIDRO) 


ENA) 
SEGUNDA CARRERA 
En 300 metros 
Suave Mela con _L. Olmos. 
CUARTA CARRERA 
En 800 metros 
48' 15 Poseidón, con E. Callejas. 
18" 25 Ranquelú, con L. Olmos. 
48” 25 Mallorquino, con P. Falcón, 
39” 215 Bandurrio, con R. B. Quinté. 
ros Cop esto) 
EPTIMA CARRERA 
En 100 metros 
48” Guasongo, con J. Martinez y Pas» 
tor Luna, con A. Blanchimano 
ON 


uinterós: 


y 


:h-800 mot 108 


Suave; Spas con Castro. 


7 de abel co 5 E 

. P, de Avellaneda 56, 
1400 mis, P.N, 

El 3 de fobrero son 54 ks. 
NP. de Merante 54, en 131" 
mis PoN, 

Su cámpaña desde el Sn de Abril de 1969, 
ln de qu debut: PON, Po 40,, 

DS 40. 


(Hetzog). 
) en 126" 115 los 


(Herzog), 
los 1390 


. 20, 
56 ks. Debuta, 
3 as. 56 ks, El 1 


, 
6 Holyhock,. de maso con so 1 
fAcosta?, N, P. de RS 56, en 1130" 25 
108 1500 mis, P. ¡CAN 
El 5 de nov; A con 5 Ke (Batista), 
N, P, ES Sailor 36, en 1'38" 25 los 1600 


1 campaña desde el $ de nov 1embre de 
1089, dia de su buscá Y N. Pa Pp 


a. z 
1 Hypocrás, de “iciembro con 34 
ke (láriimez), NP. de P, 56, en 
Y los 1800 mis 
mpaña desde 
de ago, dla de su debut: N 
YA 3 as, 56 Ks. El 19 de 
$ Húsar, mayo con $ ks (R. Quin» 
leros) 30, a 3 cpos, 
12""43 Jos 1400 mts AN 
EL 1 e mayo con 56 ka, 
3 epor. de Morrló 
2.3 los 1500 mis, P. N, 
El 28 


diciembre 


eS. 
de abril con 56 ka, 
40, a 4 12 cpos. 
15 los 1500 mts. P, 
1 5 de noviembre co: (NardD, 
'. P, de Sallor 56, en 139% 25 los 1600 | 
ms PON, 


Su campaña dexde al 29 de octubre de 


e de su debut: N P.,. 
9 Calaico; O 


Ks, 
costa), N, P, de Walter 3 5, en 14" 
1100 mts. PON, sa k Aedo 


Su campaña desde el a. de enero de! 
1940, día de su debut: N, 
dan Ss ks. Debuta, 


10 Chambard, 
11 Prendete, 3,4% 59 kx, El 20 de 


Alvarez», N, P. de Damasc y 
4/5 los 1800 its. P. N Pa 


Su campaña desde el 20 de abril de 1 
día de su debut: N, El 


12 Port Said, 
13. Dandicito, 
114 Speluzzi, 


(R. Quinto: 
de Resol $6, sn 


NP. do, 


3as, 56 ka Debuta. 


3 as, 36 ks. Debuta 
3 as 56 ks. El 20 de 
abril con 38 ks, (Mar= 
[ tina, NP. de Damascus 36 en 138" 4/5 
los 1600 mix. P.N, 

El 7 de abril con 56 ke. (Martin N. Po 


de Genera] Pueyrixión 56, en 12" 12 
lor 1400 mts. P. IL 
Martin), 


El 19 de marzo cop 55 Ke 


lo a 1 14 cpo. de Adf'lsten 56, en 
los lodo mts, P. N, 


| El 25 de febrero con 58 ke. fMartim, 
+ 1, de Hijo Bala 56 y Harmodius 512 


que hc qn puesta), en 1'9'' 33 los 1200 
mis 


1940, día de su debut en Palermo: 
do, NP, do. NPON PP 


15 Pimpernel, ¿a 


(Padula), 
5 


N. 


de mayo con 58 Ka 
de Ibero $6, en 1'40" los 
con 56 Ks.  (Acostad. 

>, 15 los 1300 
ia nasal). 
VZAraROzA). 


en 

mia P..N. (Sufrió una Remori 
El 1 de noviembre con 83 k 
y, P pegao 56, en 12% 35 los 1400 | 
mis, Po 
£l 15 dé octubre con 56 ka. (Callejas). 
N. P. de Poquito 36, en 5%” lok 1000 
mts. PON, 

Su campaña desdo ol 15 de octubre de¡ 

30, día de su debut: NP, ON, P 
pa 


116 Woody Rover, CA 
153 ks (Martucci), 40, a vs cpos, E e 


rrión 36, en 130” 25 los 1300 mis. 
(San Isidro). 


Él 6 de enero 00n 53 ka. 
NP. de Chi 


N 


3 
1 


565 ks, El 


A mbre con 36 ks. (Picón), 
N. P, de Pináculo 36, en 1' 25 los 1000 
mis PON 
El 13 de diclembre con 36 ks. (Batist 

N. P, do Retruco 54, en 58" 335 0 
[a EE el 108 1009 

JU campaña desde 8] S de julio 939, 
día de su debut: HN, e AE 

PON PON, P 

3 as 55 ks, El 25 de 
¡ 1wviembre con 38 ke 


q os 1200 mts PON 

12 de noviembre con 36 ks. (Loflego), ; 

do. a 112 cp0 di y pa 

108,040 me AS 

15 de ociubre «un 36 ks (Lofiogor. 

N. P, de Poquito en 59 

ia y 58, Poquito 36, los 180% 
Su campaña desde el 15 de cctubre 

1939, día de su debut: N 0 LN E 


18 Tr Eo 
e A 


P. IL 

El 27 de abril con 54 ks. (Zaragoza), 20. 
a12 pS de Hugo M, en 59” los 1000 
mis P 
EL 9 as “marzo. con 54 ks, 


al pescuezo de Ad'isten 36, 
100% mis, 


Herzog». 
en 1 
paña desde 

ja de +u deou! 


ra Carillón, 
¿20 Tinterillo, 


: paña desde 
dia e debut: oN, 


8a. Carrera 1600 Mts. | 


1 Alfío, wo abans 


19%, lo de de marzo dej 


ño. a vs cpos, de Norrión, E, en 130" 25 
ñ y 


CArOGAta desde el 11 de anoro o LE O 


3 a 36 xs El a 


| 


(Legulsamo), N. P<de Duque 5, en ru” 


i 


Ayo com. 
N, P. de Precinto SS j 
Len 125" 45 105 1400 mis. 


Soi 
23108 


j El 
za 


de Curu Leuld 53 12, en 112" 23 
dA RENO mts, PH (8, 15 

El 17 de marzo con 49 do. (Vitabard 
do, (último), a 4 3/4 cpos, fesalao ES 
en 148” 25 105 1800 mts. LON 

El 4 de febrero con 350 Po ren de 
3o. a vs. cpos. de Tizonito 31, en 1" 
los 1600 mts, P. N, 

El 1 de noviembre con 56 ks, (ER. 
Quinteros), N. P. de Testero 56, en 129% 
3/5 los 1400 mts. P. N, 

Su campaña de le el 11 de y de 1039, 
di ES su debul P, N, P. NP, 

y NB, ON, NP. 30. 
lA. —= Actuó en La Plata, con vana. 


do éxilo, 
3 as 58 ks El 

2 Cura Leufó, 23 
AY ks. Aute e 4 VA Cpod de 
sroche 48, en 105 2200 mis, P, 
(San: Isídro). 

El 21 de abril con 53 1/2 kx (Laguisa- 
mo), lo. por el pescuezo a SEN 0N 
em d19* 25 dos 1200 mía. BL (8 10 

El 30 de marzo con 54 PA Zara 

lo. per 1 cho. a Hijo Baja Sé, en 1: 
los 1600 mts, P. D 

El 2 de marto 57 $3 kt (Saragoza). 
N, P, de Resulao 86, en o 1/2 los 1600 
mis P. N. (8. 1) 

Su campaña eso el 8 bd e IS io 

Au debut: do. NP, N 
- Ba Só, 20, 


de 


0 


y ha Eo 
3as se ade 
mayo con 38 Ks. (Ro= 
driguez), lo, por la cabeza a ci 35, 
en 123% 43 fos 1400 miz, P. P. Lo, 
El 28 de enero con 53 ka dugu, 
lo, por 2 114 cpos. a ¡ASEO en 124 
15 los 1400 mis. P. N 
El 12 de noviembre con 30 Ns. (Rodrla 
guez), do, a 3 3/4 cpos, de Téstero 51, 
en 1 31" 25 loa 1560 mts. P, N 
El 2 de julio con 58 ks (Leguisam 
lo. por 4 cpos. a Caviar 56, en 132 25 
los 15800 mts. P. N. 
S ucampaña desde el 3 de abril de 1939, 
¡ dla qe sl su debut: %o,, 10,, do. 


Lio. 
3 as. 53 kx El 30 ol 


4 Cabildo, 3,2% 8 Xt 23 


patcóm. N, P. Bo QiNAdO 4% en 36:05 
lor 1000 mts, 

El 18 de ario don 32 ke. (Zaragoza), 
do. a 2 cpos. de Duque 54 1/2, en 55" 33 
los 1000 mts. P. N, 

¿EL $ de febrero con 4771: ke (Martin. 
N P, de Harper 56, ca 137" los 1800 


Pp 
A Ki q pro con 52 K5. (Zargos 
20), E de rua 
one po GOO ¡8% en alt 
Su campaña desde ol 18 de marzo de 
1930, día de su debut: do, 20, ES 
Y lO, do, do do, NP 


das 53 ks 9d 
mayo con 59 12 ka 
10. por 19 pescuezo a Sons 
SA 52, on 1028" los 1400 mte, P, 


dl de abril con 50 12 kx (ZaragO de 


5 Hanover, 
(Zaragoza), 


de abril con 51 pa 
20. al pescuezo e geeña 


ES] y aro 03 Ke (Zaragola), 
po 13d o 5 Nellaneda 387 ee 
da los 1200 mt BE 

Su campaña desde el 3 de junio de 
PA a: de su ge By 3 Ñ 


Ñ 
EN 10. 
3 as 53 ke El 3 da 

6 Importe, marzo con 32 Ka (CA» 
Me P, de Gral, Pueyrredón 36, en 

VS" 25 los 1800 mis, PON 

El 3 de marzo con 18 12 ka (Herzog) 
20. al 2 12 copos. do Petrel 9 12 en 
1052" 12 109 1800 mts. PP. 

Er 28 de enero con 36 ks(Callejan, 
N. P. de My Love 33, en 12M" 13 104 
130) mts PON. 

Su campaña désde 0! 23 de Julto de 1009, 
qua ¡de su demut: do, do, 104 N 

Pa E 


1 Tizonilo, 
Pis p 
a 


a 


Pp 
Jas 8 ka, El 11 de 
E y, 


e 

El, YU de abril con 3512 ka 
N, P. de Gral Pueyrredón 31 1 
4:5 los 1600 mts P. P, 

El 24 de febrero con 35 km 
N, P. de Michelángelo 52 
los 1600 mts, P. NS. De 


(Callejas), 
en PI" 33 


8 Harmodius, ¿a 
. do. per 340 

032% 15 tos 1500 mts. P. 

El 14 de abril con 50 ka (Nardo. 
de Gral. Pueyrredón 51 12 en 150" 
[los 16006 mts, PP. 

EL 30 de marzo con 37 kg 
N, Po de Curu Leufa 54, en Pig" 
1600 mts, P. N. Tuvo contratiempos). 
El 25 de febrero con 58 13 kx (Lema! 
10, (puesta con HUo Bala 56), por 3 cpos 
s qe 36, en 19" 35 los 1200 mis 


P. 
Su campaña desde el 25 de Igo 6 
1910, día de su debut: To. 3 

3 ke 


2 Sonrigal, SA 


za de My Love Men 
E 
ks, (Herzogs, 
La pescusea de Hanover 48 13 Ko, 
030" los 1400 mie PON 
Ab 38 de enero con 34 ks (He 
de Lave 32 en 1D? 1) 


El 1% de octubre con 31 ks (Za 

ñ = Baluarte 31, en 130% los 15 
* 

Su AURA desde el 18 de maso de 


(15%, dla de su debut: 


Otto Schmide * 


NO es lo más importante ccscubrir, con au- 
dacia, la “ruta del Norte”, que derrochan- 
do heroísmo han disputado escandinavos, 
moscovitas e ingleses. Ní conquistarla, sim- 
plemente, Era preciso colonizarla, Yeducirla, 
incorporarla al centro de Jas cosas útiles y 
provechosas. El Sovici ercó con esc chieto 
uñ Departamento de AGministración y buscó 
ara desompeñarlo un héroc, como Ajax, 
uette y resuelto como para desafiar a la 


haturaleza y vencerla. 

Habla, en Moscú un profesor de matemáticas. 
Poderosa complosión física, adiestrada cn 
toda suerte de virilos deportes. Sobresalía 
en equitación. Sorprendía con reiteradas 
pruebas de nadador infatigable, Y sus ex- 
cursiones de alpinismo lo destacaban. con 
frecuencia, sobre +l pedestal de aguzados ple 
cachos, como suspendido bajo el cielo, de» 
jando su barba pluvial flotando a las rá- 
fagas heladas como una enseña de triunfo 
Olto Yulleviten Schmidt fué mombrado co- 
misarlo_del Polo, lider de la sovictización del 
Artico. Y se hundió en e] misterio, El terr.- 
ble silencio blanco: cerró detrás suyo, her- 
méticamente, sus portones de hielo. Sieto 
meses de sumersión total, Entretanto se 
consumaba la epopeya. Y un día resucitó 
Schmidt. De entre las fauces mismas del 
abismo Jo arrancaron Ouschakov y Koniby» 
<her, Así pudo retornar. Millones de compa» 
triotas lo acogieron con vitores y flores 
“Honor a los combatientes de la expedición 
ártica”, decían los trofeos. Schmidt apenas 
tuvo tiempo de ratificar: “Vuelvo a la U. 
R, S. S, por la Rusia Blanca. y vuelvo, en 
efecto, como soldado en triunfo; pera como 
debe ser un soldado entre nosotros, que ga- 
ha batallas para la ciencia, para el progre- 
50 y para la humanidad”. 

EJ misterio fué vencido. Las invesligaciones 
dominaron las mág grandes profundidades 
oceánicas, Trazós. el plano del enmarañado 
tránsito de Jas corrientes marinas en la 
clencía polar. Las secrelas normas a que se 
ajustan los hielos flotantes quedaron de ma: 
nifiesto. Hubo descubrimientos de valor in- 
calculable, sobre la vida orgánica, física y 
química, en la región poscida por loz témpa- 
nos. Pero Schmidt ha hecho todavía una 
obra más importante, Ha creado una vida 
MUEVA €£n el propio sepulcro que sufrió Doz- 
“tolewskí. Magna empresa de “40.000 hombres 
contra ej Artico”, título de una obra de 
Smolska, transformando a la Siberia de los 
suplicios en una comarca propicia, “Yazhdu"”, 
espero aún, murmuraba pensando en su po- 
sible evasión, ej antiguo confinado. Ahora, 
cambios Imprevistos, hechos  venturosos, 
transforman Ja situación. Y se murmura, 
también, pero sin mirar hacia afuera, con 
las esperanzas puestas en la cosecha que se 
presiente dentro de la antigua “mansión de 
los muertos”; “Yazhdu”. 


ON 
Ñ 


ANN 


s . 

Henri Guisan 

'O basta prever, sino quees preciso proveer. 

Y así ha hecho Suiza anticipándose a las 
propias democracias directamente agredidas. 
El 30 de agosto de 1939, lanzada la guerra 
buitrera de Alemania sobre Polonia, reúne- 
se en Berna la Asamblea Federal y adopla 
los resoluciones trascendentales: le confio- 
re plenos poderes al gobierno y designa co- 
mandante en jefe para el ejército. La in- 
mensa mayoría de sus miembros es de pro: 
cedencia alemana, y de su tofal de 229 asis: 
tentes, 204 votan por el coronel Guisan, 
oriundo de Vaud, contra 21 que se pronun- 
cían por Borel, originario de Neuchatel. El 
nuevo general, rubricando con su espada la 
decisión de su patria, prestó juramento com- 
forme a la histórica fórmula de proteger el 
honor y la independencia de Suiza. Y agre- 
gó otro derecho, otro supremo bien Ímpues- 
to por las circunstancias: la neutralidad. 


Henry Guison nació en Meziéres el 21 de oc. 
tubre de 1874, Su padre, médico, en Lausa- 
na, lo guiaba sin violencia hacia las act 
dados civiles, favoreciendo su primera incli- 
nación por las ciencias aplicadas. Pero, des- 
pués de- cumplir cursos especiales de agrí- 
cultura en los institutos de Sulza, Francia 
y Alemania, Henri se dedicó al servicio mi- 
Jitar, en el arma de artillería, revelando 
aptitudes tan completas para esa función 
que al año siguiente, 1894, adquiría ya su 
primer grado de oficial, Durante la guerra 
anterior que determinó la onerosa movili- 
zación suiza, Guisan actuó en el Estado Ma- 
yor del Ejército emplazado en Berna. Pasó, 
en misión de estudio, a Verdun, mientras 
Petaín sofrenaba Jas arremetidas del kron- 
pie En 1927 recibe el mando de dos divi- 
siones 
Y no cesaba de estudiar. Militar ciudadano, 
rendía culto al derecho, en el concepto de 
que las armas se ennoblecen con la defensa 
de la libertad y no con su restricción. El 
coronel Valloton, presidente del Consejo Na- 
clonal, traza con estas palabras su perfil 
moral: “toda una vida de honor y de ab. 
negación limpida, recta, brillante como 
una espada 

El ejército más democrático en la primera de- 
mocracia del mundo, vela, con el arma al 
brazo, entre altos picos montañosos, eriza- 
dos de apresuradas fortificaciones, por su 
tesoro aspiritual y jurídico, por los valores 
intrínsecos de la civilización y de la moral. 
Lo forman ciudadanos libres, No se orga- 
nizó para gravitar sobre ningún derecho. 
Se prepara únicamente para defender la 
integridad de Suiza éntre cuyas montañas 
anida la verdadera democracia y han ra. 
dicado su Areópago las naciones cultas. Si 
para discernir responsabilidades en el san- 
griento litigio que conmueve a Europa fue. 
ra necesario un juez insospechable, ese juez 
sería Suiza, Y Suiza ha dictado ya su sen- 
tencía.. 


De MARIO MARIANI 


Vidas Paralelas a 
de 25 Año: 


Bélgica, consideradas entonces inex- 
pugnables, Esta vez se ha 
la sorpresa del ataque com 
tanques y aviones, 

Los responsables de la prepara: 
ción francesa —soffre, Castelnau, Ni- 


EX Estado Mayor Alemán —en 
l tlempos de Guillermo Jl o de 
Hitler— ha usado siempre los mis- 
mos métodos. Las “quintas colum- 
nas”, que parecen una graciosa in- 
vención de Hitler, existían también 
en 1914. El célebre 

la oficina de contraespionaje fran- 
cés, recomendaba, al estallido de la 
guerra, el arresto inmediato de 6200 
personas, Entre ellas había ministros 
como Caillaux y Mal y había, 
incluso, generales, El único que sos- 
tenía la necesidad de prender a to- 
dos los 6000 señalados era Clemen- 
ceau, 

Por otro lado, asimismo en Fran- 
ela, se repiten hoy los errores ini- 
ciales: de 1914, Como Hitler, Blom- 
berg, Keitel, Relchenau y Goering, 
los oficiales guillerminos habían pre- 
parado una sorpresa: la sorpresa de 
Jas artílleriaz pesadas que rindieron 
en dos o tres días las fortalezas de 


del Co 


io diario 


producido del Vaticano. 


binado de 


guns 


ae 


Y. B. Peynado 


L* turbulencia popular de Santo Domingo 
mrolestó a Estados Unidos que, erigiéndo- 
se en policia, resolvió introducirse en casa 
ajena para restablecer el orden. Y asi fué 
que, de una en otra exigencia, terminó'por 
imponer un tratado semejante al que arran- 
cara a Haltí, sometiendo la recaudación 
aduanera a su inspección directa, desple- 
gando un asesor financiero con amplias fa- 
cultades y estableciendo una fuerza policial 
con elementos norteamericanos para asegu- 
rar el respeto de las leyes, Y como no 
supiera corresponder el presidente Henrí- 
quez a sus consideraciones, Estados Unidos, 
cansado de tanta incomprensión, cortó por 
lo sano y declaró que toda la República 
Dominicana quedaba sujeta a su adminis- 
tración militar 
Volvieron Jentamente las aguas a su curso, 
afin»rzóse poco a poco el orden interno, los 
poderes legítimos dentro del ejercicio de la 
soberanía nacional restauraron progresiva- 
mente sus bases y su eficiencia, La intru- 
sión extranjera fué cediendo posiciones den- 
tro de los 50.000 kilómetros de tierra anti- 
Vana en que dclimitara su perimetro la 
kervorusa nación. Al general Rafael Leóni- 
das Trujillo y Molina, después de su dece- 
nio gubernativo, sucede es Dr, Jacinto Bien- 
venido Peynado. La autonomía fué afian- 
zada y a su amparo se extendieron, sin nue- 
vas perturbaciones, las libertades individua- 
les. El pueblo recobró sus atribuciones y su 
prestigio, derrostrando que sabe proceder 
sin y sl fuera preciso, contra exólicas tu- 
telas. 
Sa formá Peynado en un ambiente de activi- 
des núblicas donde 31 padre era figura 
lante. Nació en la capital de su país. 
cl 15 de fevrero de 1873. Medicóse primero 
9 la enseñanza escolar, como maestro nor- 
malista, y luego a la superior, dictando una 
cátedra de derecho civi en la Universidad 
Nacional, Su reputación científica tiene sin- 
gular mérito en un pels donde se cultivan 
con tmto esplendo: ias ciencias jurídicas. 
Fevnado no se subrirajo. ciertamente, a la 
stén de la politica, Durante el periodo 
intensas ag: 1ciones que dieron pretexto 
intromisión yanqui, fué ministro del 
Ramón Bász, y de Juan Isidro Jiménez 
le sustituvó on octubre de 1914, hasta 
¡ón en 101%, Dorrocado más tarde 
presidente Vázquez lvió a ejercer un 
ministerio, y con carácter provisorio asu- 
mió, poco después, er mendo de la Repú- 
blica para asegurar el contralor de las elec- 
ciones generales que dieron principio a ura 
era de estabilidad. Mucvemente ministro, 
secretario de la presidencia desde 1932 has- 
ta 1934, integrante, como vicepresidente, de 
la fórmula encabezada por el general Tru- 
jillo y Molina, estaba predestinado por sus 
condiciones y sus méritos para la primera 
magistratura; ardua pero honrosa misión 
ante un pueblo digno que prefiere la inquie- 
tud €? la democracia a la estagnación ma- 
leante de] despotismo, 


ad 


Además, entre Jas tropas, Grand 


Maurice Donnay 

UN vida en superficie, una producción fácil. 
Pequeñas victorias sin combate. Obras ele- 
gantes, ingeniosas, claras, curso de aguas 
limpias por acequias, arrastrando una vege- 
tación espontánea y sin arraigo. Como La: 
vedan y como Hermant pertenece a la escue- 
la que caractoriza la “Vie parisienne”, y quí- 
zá más que ningún otro busca en la pasión, 
no su fuerza íntima, sino la espuma en que 
se desvanece entre cfimeros reflejos; confun. 
de la acción con la vivacidad esgrimistica 
del diálogo, y hace, en fín, de Ja estética 
un arte de repaslería para satisfacer “gus- 
tos", Así pasa, atrayendo las miradas sin ele» 
var los espiritus, como un bello celaje que 

no deja rastro alguno en el firmamento, 

Procede de Montmarlre y su infancia discu- 
yrió, sin relieves ni agitaciones, por la Ma- 
deleíne, Auteuil, Ménilmontant y Belleville, 
Su padre era ingeniero y cumplía misiones 
en diversas y sucesivas zonas. En la biogra- 
fia de Maurice aparecen como estaciones jn- 
tercaladas en un paseo sin incidentes ni ac- 
cidentes, los extremos de un rítmico balan- 
ceo en que se desenvolvió su existencia: del 
Liceo de Vanves al Liceo de Luis el Grande, 
de bolte en bolte, de la Escuela Central que 
le otorgó su título de ingeniero al teatro 
amable y circunspecto que la otorgó su títu- 
lo de dramaturgo, del “Chat Noir de Rodol- 
fo Salis al “Pont des Arts”. 

Maurice Donnay tenía lógicamente que ser 
bien conocido por la Academia Francesa, a 
la que se incorporó en 1907. Ofrecia un ha- 
ber considerable y bien cuidado. Versos es- 
critos en estado de gracia, ensayos cristali- 
nos y piezas teatrales con alguna osadia con- 
tra las reglas externas pero en esencia cla» 
rificada, lige: 4 veces exquisitas, en una 
palabra: simpáticas. Una adaptación libre de 
“Lysistrata”, y después su grande y mercci- 
do éxito, en 1895, con la representación de 
Luciano Guitry y de Jeanne Granier, su 
“Amants”, el encanto de la delicadeza en la 
pasión medida, sin espasmos ni énfasis; de- 
1rás, numerosas piezas, con gran atracción 
de público, como “Le torrent”, “L'autre dan- 

Posteriormente “Pre- 
“Lettres a la dame 
. Y, sobre 
todo, “Souvenirs”, prosa tersa y fluida, sin 
arrugas ni afeites, En Donnay lo que vale 
no es tanto lo que dice, sino la forma en que 
lo dice, Para definirlo, clogiándolo, un crít 
co se expresaba por medio de esta fórmul 
unas cucharadas de Henri Batajlle en un va- 
so de Paui Hervicu, 

Piene actualmente ochenta y un años, Casi to- 
das sus obras han muerto ya. Lo envuelve 
una vaga penumbra, siempre igual, como a 
ciertos moradores que Telémaco encontró en 
los Campos Eliseos. Llegan a viejos sin salir 
de la infancia. No sufren cambios. A lo su- 
mo, un poco de melancolía, Apenas si los ca» 
bellos que Lemaitre vela azules, se tornaron 
blahcos, es decir, grises, 


JOFFRE Y GAMELIN 


¡legado a general sólo por maniobras 


velle, Gallieni— ignoraba! 
y 1913, como esta vez, la * 
la consecuencia de tal ignorancia fué 
una serie ge derrotas hasta cl Marne. 

Jofíre relevó del mando a 300 gene- 
rales y coroneles, Y no fué relevado 
él mismo porque Viviani, presidente 
ejo, no se sentía con bastan- 
te autoridad y prestigio para hacerlo, 
y porque entre los candidatos a la 
sucesión nadie veia aún 4 
figura con mayores prendas y 

estigio, Clemenceau, el ateo, era el 
único que había ya descubierto y 
proponía a Foch el católico, el ge- 
neral que no podía iniciar su traba- 
in escuchar la misa de las 
pariente de jesuitas y, deciaso, 


JE 


papá —el abuelo—, tenía admirado- 
res y era verdaderamente querido. 
Los “poilus” franceses conocían de 
cerca a todos sus “gros bonnets” y 
a todos habían regalado un apodo 
familiar. Jofíre era “grand papá”. 
Gallieni “Pére la quille”, Castelnau 
“Bonhomme Noel” —por sus barbas 
blancas—, Pétain, Pétain le bref — 
por su concisión— y, más tarde, “le 
general Passeront pas” -—no pasa: 
rán—. Foch se llamaba “le general 
deux sous” -- diez céntimos, Y eso 
porque repetia a menudo la frase; 
no me importa diez céntimos. 


Pero “el abuelo” inúuaablemente 
era el más Popular. Gigantesco, gor- 
do, con sus bigotes hlancos de viejo 
granadero, siempre calmo, siempre 
sonriente y bonachón, era aquel que 
más se ocupaba y preocupaba del 
e *“poilu”, Dondequiecra que llegase, an- 
tes de alternar con Jos oficiales, se 
sentaba al descampado en una silla, 
las piernas estiradas, las manos 
enormes sobre los muslos y llamaba 
a los soldados rasos para conversar 
con ellos, le hacia falta algo, $ 
tenian quejas y cón.o- lo pasaban 
las mujeres y los pibes; quería sa- 
berlo todo. Esto naturalmente leaca- 
ireaba infinitas simpatias- 

Y el soldado raso, las derrotas de 
agosto de 1914, no se las atribuyó a 
él; las consideró como una fatalidad 
4 como una falta de previsión. Y la 
Francia entera, en el fondo, pensaba 
lo mismo. Cuando Clemenceau y Pe- 
taín le llevaron a Jofíre el bastón 
de mariscal y cuando Jean Richepin, 
bajo la cúpula de la Academía, re- 
cibiendo al “abuelo”, declaró rotun- 
damente que cra necesario acabar 
con las leyendas y hacerle justic 
al salvador de la Francia y del mun 
do, estableciendo de una vez 
batalla del Marne, printera 
y base de la victoria definitiva, ha- 
bía sido una concepción y una ac- 
ción de Jolfre y exclusivamente de 
Joffre, todos sintieron que el poeta 
de los harapientos y le los arrabales 
de París. fijaba terminantemente 
una verdad histórica: Joffre era 
rehabilitado. 

Ciemenceau, que no Je quería, que 
nunca habia tenido confianza en él, 
cuando se preparaba el desfile de la 
Victoria, recibió de Foch el progra- 
ma del cortejo: Foch debía cabalgar 
u Ja cabeza, precediendo a todas. Y 
el Tigre hizo una pequeña correc- 
ción: cabalgarían a la cabeza Joffre 
y Foch, segulrian Petain, Haig. 
US ORIO; en segundo fila y, 
eres. Nivello, Sarrail Castalnau, 

> 


* 
Será díficil que la hi 
A storia_rehabi 
Dto de la misma manera a Gamelin; 
E Fe, cargó con la responsabilidad 
d: todas las deficiencias de sus ofi- 
ciales y de sus hombres, La Francia 
en 1914 no tenía un solo oficial que 
hubiere oído nunca silbar una bala. 
Sus guerras coloniales se lás había 
servido la “Legión Extranjera”, De» 
de 1870 hasta 1914 dos generaciones 
habían crecido pensando en la paz 


2 


universal, Y se habían acobardado 
Hasta el Marne todo fué fuga y des- 
bandada. Así las cosas era inútil 
echarle la culpa al generalisimo. El 
mismo Cadorna no tuvo la culpa de 
Caporetío, Cuando la tropa no quie- 
re pelear no hay general que valg: 
el coraje no es un problema de es- 
trategia o de táctica. 4 

Gamelín tenía un ejército de hé: 
roes. Todos sus capitanes y mayores 
eran subtenientes de 1914-1 
mismo muchos viejos subofi 

Por lo que a las deficiencias de 
material se refiere, Gamelin desde 
hace dos años cargaba con ia res 
ponsabilidad de la preparació 
un período en que hasta las pie 
sabían que Ja guerra era inevitable. 
El conflicto de 1914 fué casi un re- 
lámpago a ciclo sereno; si 
nato det archiduque Franc 
nando tal vez la paz habría conti- 
nuado aun 10 años. La actual con- 
flagración virtualmente empezó con 
la ocupación de Bohemia y Moravia, 
La falta de tanques y aviones y ca: 
ñones antiaéreos es, pues, claramen- 
te una falla de Gamelin. 


CAMELIN 


Agréguese que uamelin no ha 
comprenúido nada del plan de la ma- 
niobra alemana; no ha previsto la 
tentativa do romper el frenie entre 
Sedán y Maubeuge, en la boca del 
desfiladero de las Ardenas, puerta 
de Francia en todas las Invasiones, 
y aquella puerta la ha dejado gbier- 
ta de par en par. 

Estudioso, teórico diligente, diplo. 
mático. elegante, le faitaba a Game- 
lin la intuición que constituye el ge: 
nio de todo gran general. Foch que, 
€l también, había escrito dos mara. 
viliosos libros de estrategia y iác- 

urante la batalla de Amiens 

> a sus generales y les o: 

+Señores, hn llegado el momento en 

que debéis olvidaros de todo lo que 

os he enseñaño”. Y a un peziedista 

ingenuamente le preguntaba: 
mo hace, general, para vencer 
respondía pronto: “No lo sé; ataco' 


La misma catadura la tiene en he. 
rencia Weygand que, con sur pómu- 
los y s de mongol, repite con 
Foch: no lo sé, ataco. Y con Nogui: 
el éxito pertenece al que dura más. 


que 


¡KÚPICA: que cuente, semanalmente, cosas 


4 dichos qua ol, 


o escuchó, en mi ya lurga Aida a muchos personajes, nersonajazos 

= y persorajillos espúñoles y extranjeros, tipos curlosos, caldorilla de 
la vida, a 1ecos revuelta con la plala y con el coro más PUFO... 

Será esta una sección brete; rápida, como lo es la Vida moderna. 

Irán, ¿uutos, angcdolas, slicesos raros, viejos y tuevos, pero todo ello 


aderezado con sal (no por 14 mia), 
mitos, a veces, de Amargura... 


Kv alas clásicos estos entretentmiéentos,..o 


“Alivio de Caminantes”, "Reposo de cuidados”, 


con sal delgada o gorda, o con gra 


asatiempos, se llamaban 
etc... ¿Por qué no 


volver a cllos siguiera para distraerse: de los pesares de este mundo hoy 
tan maltrecho y Ggttadóo? Timoneda, Gracián, cl infante don Juan Mas 
4uol, el duque de Fiias, etc, fueron maestros en este género tan ge. 


mtinamento: Ospuñol 


ue, por tener de todo, tenfa- de comedieta y de 


thjantil fabutilla; de filosofía barata, de chascarrillo y hasta de huma: 


10 ONSOÑANIA.. 
tada, garpacho, 


Empecemos, pues, metiendo la cuchara en csta onsas 
'«tuttifruta”, macedonia, paella, entremós, cajón de sas» 


tro, “mesa revntella”, baúl del viejo Vizcacha, el del. “Martín Fierro”, como 
Guerdis llamarlo, vampirolada agridulco que os sérviremos huntildemen. 


to, icctores, a vlestra Mesa... 


Una noche habíase perdido Don 
'Alíonso X11 por las calles da Ma: 
drid acompañado de su jefe de 
palacio, el duque de Sexto, ¡sim:- 
bólico título en aquella alegre no: 
che de madrileñas aventuras! El 
rey Alfonso, como Fernando VII, 
salía muchas noches, embozado, a 
recorrer Madrid... Una vez, y en 
la calle de Serrano, el duque 
hubo de matar a cierto importu- 
no marido, ingeniero por más se: 
ñas... Ln noche a que me refio- 
yo, hallábanse duque y rey perdi: 
dos cn morunas: callojas de los 
“barrios bajos”, los populares de 
Madrid, cuyo centro es el Ava: 
piés. Pasaba un obrero y le pre: 
guntaron el camino más corto pa: 
Ya llegar a la plaza de Oriente 
El rey iba embozado... Una vez 
sabido, Don Alfonso, sintiéndose 
monarca, y para fascinar al mo: 
desto obrero, habló a éste, al des: 
pedirse y ofreciéndose a él, al es- 


ALFONSO XIII 


trecharle la mano le dijo: 

—Alfonso X1I, Palacio Real... 
Para lo que guste mandar 

El obrero, madrleñ: puro cas: 
tizo, y más chulapón que el chula- 
pón monarca, respondiéle sin va: 
cilar: 

—León XIM... Vaticano... 
Para lo que desee... (Entonces 
era Papa el ex cardenál Pecci, 
Juego León XIII. 


IA 
Una vez, en Jucha las “Juntas 


¡NUROPA estaba convulsionada, 
como ahora, y los criollos ar. 
gentinos supieron aprovechar aque." 
Na convulsión para emancipar el 
país. pero sin ponerse de parte del 
que habia provocado la convulsión. 
beta la habia intentado 
Limers, servidor indudable de la 
Argentina en potencia, nero súbdi- 
to, en último término, del provoca- 
dor europeo. 

¿Quién era €l provocador eu- 
ropeo? Napoleón en ansias impe- 
ríalistas, El otro, el que había sido 
brazo ejecutor de la Revolución 
francesa, era el genera Bonapatte. 
Aquél, heroico y glorioso. habia 
terminado, Lo reemplazaba el em- 
perador Napoleón, arbitrario y 
cruel. Este provocaba la convul- 
sión europea. con vistas a un do- 
minio personal. Liniors, francés de 
origen, después de servir de ban- 
dera en Buenos Aires a los 
Mos que anhelaban la C€mancipa- 
ción argentina, se sometía a su 
“Señor Napoleón”. 

Los criollos lo supieron y lo des- 
aprobaron, Por héroe y por amigo 
que considerasen al defensor de 
Buenos Aires en las invasiones, no 
iban a tolerarle que los ayudase a 
emanciparse del viejo amo para 
entregarlos a un Amo nuevo. Es- 
taba bien (diríamos ahora) eman- 
ciparse de] imperio inglés..pero no 
para caer en las satrapia de Hit- 
lor. Se trataba de conquistar la 
independencia ante la metrópoli 
española, sin quedar sometidos A 
ninguna otra. En fin de cuentas, 
si la independencia no cra posible 
por el momento, se prefería conti- 
nuar bajo el viejo amo, que al fin 
“era un ma; conocido y aclimatado. 
Ya, antes de Liniers, algunos 
criollos, muy pocos, habían querido 
aprovechar en forma semejante a 
la del héroe francés 
europea, sólo que mirando a 
amo, A aquella desdichada tonta: 
tiva se debieron las invasiones in. 
glesas. Unos patriotas ofuscados, 
creyeron que, para emanciparse de 
España, no habia otro expediente 
que someterse a Inglaterra, Y, 
también aquel erróneo manejo, fue 
repudiado por la población crio- 
Va, perteña, que ya sabemos co: 
mo se alz5 en armas, con ofrenas 
de la vida, para repeler al “amo 
joven y hambriento” que pretendia 
substituir al “amo viejo y saciad: 

Con tal antecedente, era fácil 
prever el fracaso de Liniers. Y fue 
tan rotundo, que lo descentró en 
toda su vida pública, hasta enton- 
cos bien orientada: No pudiendo 
imponerse a Napoleón, trató du 
impedir que echásemos a Fernan- 
do VII He aquí un hombre sin 
brújula, La maniobra loca le cos" 
16 la vida. 


RR 
Jos erlollos verdaderamente pa- 
triotas, eran a la vez mucho 


N $ 
ALFONSO XIl 


Militares” con el ministro de la 
Guerra de entonces, Don Juan de 
Lacierva, le liamó el roy Alfonso 
XML a palacio para notificarle 
que tomaría medidas con las Jun- 
tas y que viviera tranquilo, 

Apenas salido el ministro de 
palacio, nandaba el rey a su ayur 
dante al Círculo Militar de la Cos: 
tanilla de los Angeles, donde se 
reunían las Juntas, para decir al 
general Peralta que fueran al Mi- 
nisterio de la Guerra, ya que ha: 
cia allí iba el ministro... Este 
“que fueran” quería decir que vo: 
mo estaba ya convenido, fueran 
allí y lo tiraran por ei balcón si 
no dimitía. 

Un aviso telefónico salvó al mi- 
nistro. 

Precisamente hizo la casualidad 
que me hallara yo, aquella maña: 
na, a las 12.80 en el ministerio es- 
perando al ministro que se halla: 
ba en palacio. Adversario encona- 
do de Lacierva, con quien luché 
en el Parlamento muchos años, 
hube de concurrir aquel día a su 
ministerio, obligado, contra mi vo- 
luntad, por unos periodistas ami: 
gos procesados por tribunales mi* 
litares y amenazados de ser pre: 
so: Llegó el ministro al pare- 
cor regocijado y satisfecho, Al 
verme, y como ello es tan huma: 
no, sintió cierta satisfacción y Je: 
garon a su recuerdo otros muy le- 
janos. “El odio es la antesala del 
amor? — dijo Stendhal — y la 


más prudentes y mucho más atr 
vidos que todo eso. Atrevidos, po! 
que se lanzaban a la emancipa- 
ción del país contra todas las 0b- 
jecciones de ln sensatez: pruden: 
tes, porque descaban que aquel 
arrojo, rescatando de un oneroso 
compromiso al puís, no lo entre. 
gase a ningún otro. 

Atrevidos, porque estaban resuel- 
tos a darse por su propia mano su 
destino; prudentes, poraue en esa 
locura querían tomar todos Jos Ye- 
caudos. Atrevidos. porque, como 
Ulises, deseaban navegar entre Es: 
cila y Caribdis sin ser presa 
ninguno de los dos monstruos: 
prudentes, porque no se daban do 
antemano al desaliento de entre. 
garse a uno por librarse del otro. 

Digan que No estudiamos histo: 
ria argentina O que es tan 1ten- 
denciosa tv acaso más tonta aque 
tendenciosa) la historia nacional 
que tenemos escrita, que no sabo- 
mos realmente lo que ocurrió en 
nuestro pasado. Si lo suniézsmos, 

ú escrita fuese 
mos, veriamos 


más ejemplar de_lo que Se sOSpo. 
cha. en todo. ¿Quién nos enseña 
historia? Los europeos. En cierta 
Universidad argentina aque se las 
da de liberal, hav que Ser Argen- 
tino nativo para enseñar historia 
nuestra, ¡Argentino nativo! Pero 
educado en la cultura europea. que 
es un sistema do d 

intereses de Europa. 

A conocer la historia nacional con 
estos maestros? Es una novelita 
menos interesante que el novelón 
dn Grecia n de Roma, Si arrojá- 
semos por la ventana an estos maes» 
tros, sabriamos cómo hallar on 
nuestra historia normas corteras ¿10 
vida. * 

En la acción emancipadora ar- 
gentina, Aparte del discernimiento 
exactisimo de la oportunidad, hubo 
precisamente el tino de no ema 
nar la horencia paterna por un vias 
to de lentejas ni por nada, Si más 
tardo, los aprovechadores do la 
emancipación, se desviaron' do esa 
conducta, No es el caso de negar- 
lo, pero no es tampoco el caso ae 
schacárselo a los emancipadoros: 
Siempre el que halla la mesa pues: 
ta. tiene menos dignidad que el 
que la para: Los que pararon la 
mesa de la emancipación argente 
na, no se vendieron: 

Era fácil el desliz, desde luego, 
¿Cómo soñar con una indepen = 
dencia nacional absoluta, cuando 
él país no disponía ni siquiera de 
un ejército para defenderse? Lo 
más a que se podía asplrar, sin 
duda, cra a quitarse un Yugo para 
ponerse otro, con la esperanza 08 
que el otro fuese más benigno, Es 
lo que creyeron los eriollos que 
animaron al ejército de Borestord a 
servirse; y es, quizá, lo que creyó 
Liniors cuando le escribió a su “Ses 
ñor Napolcón”. 


Alfonso XIII 


Por Rodrigo Soriano 
* 


enemistad implacable, poro sinte: 
ra, de Ja amistad... Mas no en 
este caso... Refirió, entonces, 
que las Juntas serían disueltas: 
¡Palabra del rey! Mas a poco le 
Jlamaron al teléfono... Y ya no 
volvió, +. Un secretario nos anun» 
ciólazorado que las audiencias ha: 
bían quedado suspendidas por 
aquel día... Al siguiente, un co: 
nocido escritor, amigo muy Íntí- 
mo de Lacierva, vino a mi casa 
para disculparle y me refirió lo 
que él MDamnba la charranada ro: 
£ia, mostrándose indigrado y pro: 
metiendo que mis amigos perio: 
distas no serían presos, Al ser 
llamado el ministro pur teléfono, 
se le anunció que los junteros 
iban camino del ministerio para 
derribar al ministro, Amigo yo del 
general Peralta, que era muy ha: 
blador, y en la tertulia de mi mé- 
dico señor Fernández Cuesta, pas 
dre del ministro franquista a 
quien conocí cuando cra ól muy 
joven, el propio general confirmó 
estas escenas de las que fué pro: 
tagonista. 


OS 

Mara llamaba at voy Alfonso, el 
as ando OA pico, pues le con, 
sitloraba, sin duda, peor Pos 
pio “Narisotas”. pjs USAGE 

“Esc Narizotas, cara de pastel 

que a blancos y negros 

nos quiero... moler” 

Cantaban los liberales al rey Fer 
tando. ; 

Cuando el rey entregó el poder a 
Primo de Rivera y sus once genera, 
les y coroneles. llamó a Manya para 
que formara porte del gobierno: 

—Soy ya muy Viejo para tententa 
coronel — le contest 


S ROA 

El ministro Alba eya violenta. y 
firoseramente «ucusado de inmoral y 
hasta en se vida privada por el pe 
rindista D, B., quién luego de Mit, 
vior q March y « Primo de Rivera + 
fué su malo apoyo. 

Un día, el rey, rocibió a dicho in. 
fectu periodista, lo que, como es 10, 
gica, ofondió al ministro. 

El prosidente del Consejo, marqués 
de Alhucemas, copresó ul rey este 
disgusto y el vey invitó y tomar el 
te a su ministro aquella tarde, Al 
desnedirse lo dijo: 

—Pucdes venir ouando quieras a 
tomar el te. El te do hoy no me lo 
tienes que anradecer, pues te invitó 

ue me lo pidió Alhucemas «a 
n_ debes agradecérselo... 


$oR 
El roy tuteaba a sus ministros, 
Pero visitando una fábrica y al es. 
trechar la mano an tin ingeniero ex. 
tranjero muy etiquetero y hombre 11. 
bre y decirle: 
Cómo e: 
ingeniero le contestó: 
—Bien ¿y 14? — ¡Cataplum! — 
pudiera decirso: 
Y aún quedan sobre el roy, otras 
cinco o más anécdotas que irán otro 


Pero la mayoría criolla pensó y 
sintió otra cosa, Para cambiar as 
amo, ho valía la pena el negocto- 
Además, ¿era absolutamento neces 

mbiar de amo? Lo era para 
los que, en el fondo, deseaban OCu. 
par bujo el nuevo amo el puesto 
de protegidos y privilegiados que, 
bajo el viejo amo ocupaban otros 
Pero no para los que persegulan 
con la emancipación ningún fin 
porsonal, por legítimo que fuese, 
sino el bien de todo el pais: More. 
no, decidido en toda hora, y el 
mismo Saavedra con sus vacilacio: 
nes, quisieron nuestra libertad to. 
tal, incompatible, por supuesto, con 
el mantenimiento de la «sumisión a 
Fernando VIl; pero, también, y 
más aún, con la entrega a Miller, 
es decir, a Napoleón emperador, 
agresivo y sanguinario, que lo t.» 
nía acogotado a Fernando, y lo 
mismo con la entrega al isleño, 
que contribuía a su ala ante 
lación del poder fernandino, 


ES 
1p) se modo vino certero y glo- 
ioso el 25 de Mayo, En su fac. 
tura y en su contenido, traía veins 
te siglos de historia popular espa: 
ñola, Era, por eso, a un misii 
tiempo. una ruptura y Una conti- 
nuación. Todas las verdaderas re- 
voluciones son tanto lo uno como 
lo otro. En la ruptura va implici- 
to un impulso extraño, ¿Cuál era 
el impulso extra de nuestra re- 
volución? El del $9 frane 
ptaron nuestros patrio 
lección que ofrecía Fran- 
vificax con ella la tra- 


lo inglés ni el nor- 
teamericano. En su biología espa- 
ñola americana, inscribian sin 
reser el progreso del mundo. 
Pero, ante todo, seguian siendo 
ellos mismos. Sin renunciar al libe- 
ralismo francés, repudiarian a Na: 
poleón emperador; sin desdeñar el 
liberalismo ¡ng! se jugarian la 
vida por expulsar a los soldados 
ingleses Invasores. Y sin somoter- 
se a aquellos soldados poderosos 
ni a Napoleón incontenible, ni re- 
nunciar por otra parte a una Inti» 
ma españolidad, romperian sus 
ataduras con la metrópoli, como 
las rompieron. 


poco el ejemp 


diera ser su 

los a la p 
por el ansia del p lo. 
nal, que no les otorga el viejo amo, 
y no vacilan en apelar contra los 
intereses materiales y espirituales 
de la patria a un amo NUEVO. 


areja Di Paeco- 


1 —_——- 

Hubo Luchas 

A Í- O Ze 
muy Reñidas 

Ya en él cuarto día de la magna 
carrera ciclista de las 145 horas, que 
tiene como escenario el “anillo em- 
brujado". las luchas siguen en la 
misma forma que en los minutos ini: 
clales de la gran competencia, Pal- 
mo a palmo Jos nueve equipos que 
intervienen en esta prueba tratan! 
de ganar posiciones y ho cojan en su 
empeoño-de nfrocer carreras endemo- 
niadas con el firme propósito de jr 
descontando vueltas. , 

Es así como se brindan luchas; su- ¡ 
mamente reñidas que mantienen la: 
tente la expectativa de los nume- 
rosos aficionados que se renucvan; 
continuamente durante las 24 horas 
del día para presenciar esos cotoios 
en Jos que tornan parte log mejo. 
res ciclistas del mundo, 

Escapadas do Mathieu y Slaat 

Luego de disputados los sprints de 
Jas 21.45, el bravo citlista argentino ¡ 
Mathieu, secundado en excelento 
forma por su comnañero Slaat, in: 
tentó una serio de escapadas. Di 
Pacco por su parto, trató de que 
éste no lograra su objetivo, de una 
vuelta, de ventaja. y lo siguió en 
forma tenaz, En esta brava lucha 
tomaron parte loz nueve equipos, y 
Juego de 15 minutos de empenosas; 
escapadas, los binomios integrados 
por Slaal-Mathlcu, Di Pacco-Hurtgon 
y Suárez-López lograron una vuclta 
de ventata sobre el resto de los 
competidores, 

A pesar de esa endemonlada bata- 
Jla, la situación de los punteros no 
ha variado hasta esos momentos: 

Cinco snrints 

Poco antes de que se cumplieran 

tros días de carrera se disputó una 


Descansando, con Música 


Sábado, Mayo 25 de 1940. = 


Fué Cambiad 


¡mer Puesto en la Ron 


No; 9402 


a: la Dirección: 


del Coche de Raúl Riganti 


= Escribe CARLOS 


INDIANAPOLIS, 25. (Correspon»., 


dencia de nuestro enviado especial, ¡ 
transmitida por Ja United Press). — 
Habiendo resuelto la Comisión del 
Autodromo que las pruebas elimina-¡ 
torias se realicen recién el domingo ¡ 
próximo, sólo se registraron hoy, en 
la pista, trabajos preliminares, El 
técnico de la casa Hudson aprovechó 
toda la noche para cambiar comple- 
tamente Ja dirección del coche de 
Rigantu y estudiar la carbyuración 
En el Club Optimista de Indiana | 
polis ofreció la Columbia Century 
una comida en honor de los volan- 
tes argentinos, a la cual asistieron 
los periodistas, todos ¿us volantes que 
intervendrán en la carrera de 200 
millas y destacadísimas personalida- 
des del automovilismo americano. ¡ 
Ofreció la demostración Wilbur Shaw; 
quien destacó la personalidad de Ri-¡ 
ganti, cuyo nombro: —dijo— es po- 
pular en todos los aeródromos del 
mundo, Finalmente todos los asisten- 
tes argentinos recibieron un hermo- 


DE LA PUA 


so cuadro con el credo del club, que 
es el siguiente: 

“El credo optimista promete ha- 
cer de usted tan fuerte que nada po- 
drá perturbar la paz de su espíril 
trasmitir salud, felicidad y prospe 
dad a todas las personas que usted 
encuentre; hacer que sus amigos 
vean en todas partes el lado brillan. 
te de las cosas; que todo lo que 
piensen se realice de la mejor ma- 
hera; trabajar solamente para lo 
mejor; esperar lo mejor; estar siem- 
pre entusiasmado; olvidar pasados 
errores; realizar en el futuro gran- 
de3'cosas; que cada criatura con: la 
que usted se encuentre sonria; que 
ño tenga momentos criticos que lo 
entristezcan; hacerlo tan noble en el 
peligro. tan fuerte en las dificulta- 
des, tan feliz que su sola presencia 
espante a la adversidad". 

El tiempo sigue siendo malo. La 
neblina que envuelve la pista obliga 
a los corredores a andar con cautela, 

CARLOS DE LA PUa, 


Para Setiembre se Aplazó la Ida 
de Amado Azar a Estados Unidos 


Se Opondián al Triunfo. 


NEWELL'S OLD BOYS, de Rosario, tiene en Guerin y Gilli, una par 

reja de zagueros de grandes recursos, de eficacia poco común y de un 

inagotable entusiasmo, En cl match de mañana contra Huracán, han 
de dar una prucba de su capacidad 


os - —— 
Y 2. 1 AO 
Globito Se Medirá 
z a Ll 
en Hosari 
Singular importancia tien 
cuentro que sostendrán ma 
el field del Parque Indepa 
de Rosario los equinos superi 
Newell'z Old' Boys: y Hura 
cello no es de extrañar el El 
que ha suscitado el cotejo 
ocipa. 
El cuadro rosarino viene 
do una campaña interesantd 


el ] 


malch de mañana no es 
deben ser considerados. 
conjunto. de Patricios es-pi 
quier contendor un advorss 
temible y está en condit 
batirse exitosamente, (cont! 
muestra st reciente gran tí 
bre Estudiantes de La Plat 
batió por elevado “Score. 
Está Huracán en uno de] 
res momentos de su campal 
solo repetir sa actuación 
en su última presentación|| 
de Rosario terdrá que súpi 
no quiere correr el riesgo! 
derrota cuyas consecuencias 
ciles de imaginar. A 
El viejo campeón rosaviño 
consagrado este año como! 
los aspirantes más serios 
superándose a cada presental 
que demuestra que está en! 
ciones de superar la campal 
lantísima que cumplió cl añ 
sado. ] 
Para 0l malch de mañall 
cracks rosarinos se han prepi 
con gran entusiasmo 


Prosigue el 2 


serie de cinco sprinis que arrojaron 
los siguientes resuitados. 
Primer sprint: 1o. Stéfar 
genz. 30, Mathicu y do. Hu 
gundo sprint: 1o, Di Pi 
der Broex, ES y 
o. 


GOTFRIED HURTGEN hace un breve paréntesis en la Ronda 


Iu- 


UANDO ya tenía resuelto su viaje a Estados”Unidos, para donde 
A debía embarcarse el 7 del próxima mes de junio, y con los pa- 
sajes en su poder, Amado Azar, el popular pugilista argentino, reci- 
bió un cable del promotor americano Jimmy Johnston en el sentido 
de que convenía postergar la lira como consecuencia de la situación 
actual, Dice el cable aludido: “Por la guerra el box mal este verano. 
Espere hasta septiembre. Saludos. Johnston”. 
De] texto de este cable se dieduce cuál será la situación porque 
atraviesa en este momento el gran país del norte que, como os lógico, 


Los Equipos Designados Para los 
Dos Partidos Oficiales de Mañana 


la Selecciól 


pl 
selccción de los campeonatos argena 
itinos de profesionales organizada por! 
la Comisión Municipal de Box €a el 
estadio Luna Park, con tres peleas 
de fondo a doce rounds cada una. 


at- 1 fernal para tocar alguna pieza breve en el piano instalado junto a la 
Sté- | pista del Luna Fark. Este corredor, que forma pareja con Di Pacco, 
ha pasado al primer puesto en la clasificación general de la gran ca- 


de sprints; 10, el equipo Van Use rrera, al cumplirse el tercer día de iniciada la misma 


Broex-Stéfani, con puntos; 2o. 
Loatti-Bértola, con 15 puntos; 
Pacco-Hurtgen. con 12 punto 
Cristen: lacobsen, cen 9 punt 
Ho. Slaat-Mathicu, con 8 puntos; 


utando en esos Momen:9 o, Slaat-Mathieu con 9.875 vueltas 
hado por los altopar | y 209 puntos. 
io el Himno Nacion! 30. Van der Brocx-Stefanni 
” $ o, poniéndose los espectado- | 9.874 vueltas y 203 puntos, 
Wambst-Cosenz, con 5 puntos, y 7o. de pie en respetuoso homenaje a 40. Dencecf-Huys con 9.874 vueltas 
Deneef-Huys, con 3 puntos, ¿la Patria. y 147 puntos, 
9.555 vuestas en 72 horas 1 En tonto, los ciclistas, encabezados | 50. Christensen-Jacobsen con 9.873 
Al cumplirse exactamente 72 horas ¡por Maibieu, López, Stefani y Suá-| vueltas y 99 puntos. 
de carrera. la co ión de los com- ¡ri Ñ recorrido en, fila in- fo. Wambst-Cosenz con 9.872 vuel- 
petidores en la gran, competencia de ' día sumamente lenta, | tas y 125 puntos, 
los Seis éra la siguiente: ] asco todos los compe To. Loatti-Berola con 9,869 vueltas 
athicu, con 9.555 vuelta jathicu, que iba en ol pri-| y 180 puntos, 
puntos, puesto enarbolaba una bandera] 80. Suárcz-López con 9.868 vueltas 
Hurtgen-Dj Paco, con 9.555 vuel- | argentina. y 119 puntos, 
tas y 1735 puntos, Terminados los acordes del Mimno|” 9o, Alvarez-Montero con 9.867 yuel- 
30. Van der Broes con ¡Nacional Argentino, una prolongada | tas y 19 puntos, 
9.555 vuellag y 169 punt ¿salva de apluusos saludó aq nuestra Sprints y accidonto a Di Pacco 
4o, Denecf-Huys, con 9. ición patria y a la simpática ad- Los sprints de la madrugada arro: 
¡hesión de los participantes en la Ron- | jaron log siguientes resultados: 
da Infernal, a la gloriosa fecha del ler, sprint. lo, Lontti, 20, Crls* 
5 de Mayo. tensen,30, Huys y 40. Cogenz. 
Hutgen 20. sprint; lo Wambst, 20. Jab: 
Luego cosen, 30, Bertola y 40. Mathicu. 
rindó lucha; der, sprint: lo. Lontti, 20, Stefan, 
fi 30, Huys y 40. Lópoz. 
Al disputarse Ja final de este sprint 


con 


efanni, 
vuelta: 


ño, Christensen-Jacobsen, con 9 
vueltas y 94 puntos. ! 

fo. Vambst-Cosenz con 9.552 vuot | 
as y 170 puntos. | 

o. Loatti-Bertola, con 9. vueltas ¡h; 
y 169 vuntoy 

30 Suáre 
y 107 puntos. 

Do. Alvarez-Montero con 9.549 vuel 
tas y 18 puntos, 

Se ejecuta el Hinmo 

A media noche se neutralizó po 
nos minutos la serie de sprints q 
puciab 


sa emoción, 19 

1 del certamen su- 

ión quedando en 

o.el binomío ftalo:aJe- 

Di Pacco-Hurt- 

Ñ de los competido: 
uiente: 

Di Pacco, con 9.876 

puntos, 


,. A y icación gen: 
ópez con 9551 vueltas ¡frió un, modif 

y cuando embalaba el corredor ita: 
liano Dj Pacco pinchió un tubo y al 


eL primer pu 
integ 
querer frenar la máquina con la 
mano derecha en la que llevaba su 
casco, este se incrustó entre los ra: 
yos_y la horquilla de la máquina 


“BASTE DECIR QUE EL 25 DE 

MAYO MO SE QUEMO UN GRANO 

DE POLVORA, WI SF DESENVAINO 
UNA ESPADA o... 


La tempestad, pues, y la victoria, 


grandes y sublimes, duda, 


ron morales puramente”, 


BAUTISTA A DI, 


Así fué ese primer grito de 
libertad lanzado en el Río de 
la Plata, y sobre el 


enorgullecerse de haber iniciado 
sus actividades en plena evo-=- 


que se lución de la República, incor- 


edificó toda la epopeya de la 
Independen 
En la generosa visión de los 
autores de la Revolución de 
, tuvieron fijos sus ojos 
los que luego contribuirían al 
engrandecimiento y - constante 
so de la patri 
La Unión Telefónica puede 


prog 


porándose al impulso de progreso 
que le imprimieron sus «más 
ilustres varones, 

Y así lleva 58 años, mar- 
chando al ritmo acelerado de 
la incontenible prosperidad del 
país, al cual ha dotado de uno 
de los servicios telefónicos más 
modernos y perfectos del mundo. 


UNION TELEFONICA 


no ha podido substraerse a la convulsión que azota los campos de 


la vieja Europa. 


frenando de golpe, Se levantó las 
máquina de atrás y DI Pacco fuó 
despedido de la misma, atendido por 
el médico de guardia se comprobó 
que sólo habín sufrido el efecto del 
golpe, 

40, sprint: lo. Dencef, 20. Wambst, 
30, Bertola y 10. Suárez. 

50. sprint: lo, Loattl, 20, Coscnz, | 
30, Van der Brocx y 40 .Huys. 

Clasificado del sprint: lo. el equi: 
po italinmo Lonttl- Bertola con 24; 
puntos, 20, Wamst-Cusenz con 13 
puntos, 30. Dencef-Huys con 11 pun: 
tos, 40. Cristensen, Jacobsen con 8; 
puntos, 50, Van der Brocx-Stefamij¡ 
con 6 puntos, 60, Suárcz-López con 
dos puntos y Jo. Sinat-Mathicu con 
un punto. 

Slant-Mathlou al torcor puesto 

Ya en el cuarto día de carrera, Ja 
elusificación de competencia de las| 
145 horas, es la que damos a conti-! 
nuación: 2 | 

lo. El equipo Stalogermano Di-Pac:¡ 
co-Hurtgen con 10.284 vucltas y 181| 
puntos. 

20. -El equipo belga Dencef-Huys 
con 10283 vueltas y 228 puntos: 

So. El equipo holandésargentino 
Slaat-Mathicu con 1023 vueltas y 
210 puntos. 

40. El equipo 
Van der Broex-Slefani, 
vueltas y 209 puntos. 

5o. El equipo frencoinglés Wambsl- 
Cosenz con 10281 vueltas y 200 pun-| 
tos . ¡ 
6o, El equipo dinamarqués Chris-| 
tensen-Jacobsen con 10281 vueltas y | 
107 puntos, . 

To. El equipo italiano Loatti-Bertola 
con 10278 vueltas y 204 puntos. 

80, El equipo argentino Suárez-Ló- 
pez con 10278 vueltas y 121 puntos. | 

Yo. El equipo español Alvarez-Mon- | 
tero con 10277 vueltas y 19 puntos. 


Los tres sprints do las 12.15 
horas do hoy 


holandésargentino 
con 10251 


4res sprints que se efectuaron 
5 horas de hey resultaron | 
esantes y tuvieron el siguiente 
resultados 
, Jacobsen; .. 
: 30, Hurtgen, 40, Di Paco: 
ló., Loatti, 2 


equipo: 

puntos: 

con 11 pun 

con 6 puntos 
entre Montero. f 


Luatti - E 
esto empatado 
Hurtgen: 


m 2 puntos 
Clasificación general de la carre= 
ra de los dias hasta los tros 
sprints de las 12.15 horas de ho, 


j 


BELGRANO 2837 


HOY y MAÑANA, 3 formidables funciones 


Matinée a las 15; vermouth, 18; noche, 21.15, debut de la 


Primero, Murtgen-D! Paco, con 
11.01 vueltas y 185 puntos. 

Segundo, Denccf-Huys, con 11,099 
vueltas y 230 puntos. 

Tera Slaat-Mathicu, con 11.099 
vueltas y 210 puntos. 

Cuarto, Vander Broek-Stéfan!, con 
11.099 vueltas y 209 puntos. 

Quinto, Christensen-Jacobsen, con 
11.093 vueltas y 118 puntos. 

Sexto, WambstCosenz, con 11.905 
vu?ltas y 200 puntos. 

Séptimo, Suárez-López, con 11.094 
vueltas y 133 puntos, 

Octavo, Lontti-Bértola, con 11.091 


| vueltas y 210 puntos. 


Noveno, Montero - Alvarez, 
11.091 vueltas y 23 puntos. 


con 


Actividades Deportivas 
a Realizarse Mañana 


Sp. e 
a Club, en. Vicente Lónez, (V. 
7) 


Ade , 
Hindú contra Pacífico. en 
medios de E IS 
2 


de 

Todos estos matches darán co. 
mienzo a las hotas. 

ar y 

Asocinelí 
ral Alma 
ton de los E 
La Plata, . 

Club Atlético Unió: 
de 15 


Cult 

Mara- 

rios Platenses, en 
2), a las 

Carrera 

arque Ayo» 


eri 

en o 

2 horas. 

bl 

4 Lawn.tennis 

: Campeor b 
Plata, en Golf, a las Y y a las 
14 horas, $ 

vPoOLO 


da 
$ 14 horas. 
CICLISM 
Club Deportivo Améric: 
mio Asslem 
ánvia, (Í 
E 


y Fitz Roy, a 
Instituto Ciclista n 
Prueba para libres en Avenida 


Maciel, n las 7 ho! 


10 
ito Parque 
(E. Ríos), 


ZOO CIRCUS 


U, T. 45-3118 


troupe de perros Gelabert. Ría con Vinelli y Francis. 


PRECIOS POPULARISIMOS 


n 
Miver_ Viate 
Oscar Di 
N. Old Boy 
EQUIPOS, — Newell's Old Boys 


Muracñn; Barrionuevo; 


Larrechart, Godoy, Benitez Cáceres, 

Independiente; * Carlt: Fazio y 
ril, De ja Mata, 'Ciraolo 
miors contra Col 


m 
Colón (Santa' Fer: Zamarro; 
nez; Marracino, Funes, 


Macías Dirige el Match 
de N.O. Boys y Huracán 


Bartolo Macías tendrá a su 


a jugarse en Rosario y ni 
el de Vélez Sársfield y River 
Plate, que se disputará en el 
field de los primeros. 


Correo del Box 


R,_ Nu Capital, — El primer cam- 
peón argentino mediano de profesio- 
nales fué Luis Galtícii, que ganó la 
selección organizada por la Comi- 


ontra Huracán, en Barrio Arroyito (Rosario). 

Ramacciot!; Gili 

Reinoso; Amsler, Morosano, E. Gómez, Franco y Sánchez, 
Marincii y Albert; 

domo, Tagliabie, Masantonio, Baldonedo y Rodríguez. 


Partidos amistosos 


Racing contra Independiente, en Alsin 
EQUI — Racing: Cuello; Bovrobich y Vidal; 
'andiño 
Coletta; 
Reuben y' Zorrilla, 
m (Santa Fe), en Brandsen y Deol Crucero. 
Vacca; Piccone 
G Carniglia, Di Leo, Vaisechi y Rousell, 
Malteoli y De San 
Vergara, Castro y Ay 


ez, En el primer match, por la semifis 
Cilaurren, Minella y Yácóno; Peucelle, | nal de lp categoria liviano, Domingo 
Selaraffía se medirá con Alf redo 
Liendo. 

En el segundo encuentro, por la 
Per. ¿semifinal de la categoría pluma Vis 
tal Coccio enfrentará a Danie, Aldao. 

En el tercer cotejo, por la final de 
la categoría medio pesado, Francisco 
Risigllone competirá con Rodolfo Las 
polla. 

Los nugilistas citados, en anteriores 
presentaciones, justificaron sug aspi+ 
raciones para responder a la expecta. 
tiva provocada, por lo que no es 
aventurado pronosticar que realica- 
rán excelentes performances. 


Club Atlético River Plate 
BAILE EXTRAORDINARIO en los magníficos 
salones del ESTADIO MONUMENTAL el 25 
de Mayo a las 22 horas, 

Típica CARLOS DI SARLI. 

Característica DON PEPE, 


Invitados, $ 5,— Socios, $ 2,50 


Invitadas, y, 1.— Socias, gratis 


Servlclo especial do 'Omiflbiis desdo Dirranens de Belgrano Cía; 
Páramo y Cía. 12 de Octubro línea No, 15. 


Guerín; Sisniegd, Perucca y 


Bongiovani, Giúdice y 'Títonell; 


y Colón (Avellaneda). 
. Dínz, José Diaz y J, Garcia; 
E, García, 


tanzolini, Leguizamón y Martínez; Ma. 


Sturla; A. López, 


Angelettl y Pe- 


Orihuela, Maranzano y Marti 


sión Municipal Gn nño 1924, 


Un 


MU 


aL 


Jul 


Miniteno dl 


lo ex 
mejor Pasar a conversar 
mente; Escribanos hoy: mimo. 


y SUENOS AIRES DENTAL 


vadavlazQU2) — Buenos Alres 
ACTOS por correspondencia 


Enfermeros 
í ESO a do. 


[ Parteras 


ll SARMIENTO 
¡tas Españo) y AL 
pea, (ESA 


'A. Partera, e. gratis, todo 
[Laprida 1355 y 5, Fe, T. 42-3394. 


ÓMEZ, es; art, cas: Ulgw 
aye 9 EN e y domingos. Chile | 


DELFINO, Partera apar 
Ajtorio. acreditado por larga a 
ldnd para penstonístas, partos y 
Ñ es a E a todo el dia. 
MARINA YUDING. Ex del Ri- 


rofesión. 
ÍS Gratis” también 


a 
do Callao). Dr MER 


y _—_ a 
A COHERE, ex del ESIVACaVIA: esp. 
e ur. patos, cons, grasa, Ls de 
0 Lérma 49, esq. Lavalle $4.65 


A 
(CARMEN C. de Horne, partera, £ 
aso: de su prof. Avellaneda 2932, alt. N3z- 


ea, 
A 
ed EMA, ex del pe cone 


+ “anto. 
pens, aa 00% gl de, e 153 
A 
A, NUÑEZ — a 

todo el dis, prec. Ícos, consul 
CCOO AA + 
CU: Daningos is 


A. A YANNL Partos, cas. urg., pres. 
tión, pensión. Cons. pesus Vacil 
San Juan 1880 (cerca Constitución) 


A o 
A. ZILLO. Embarazos, partos, Ja- 
yajes. Cons. gratis, prec. mód. Serrano 
148 y. esos. 


A CONTE — SANTA FE 3593 

Aráoz, o. piso derecha, Ex jefa Ma- 

artos Y Casor ur, 

Consult us, 
pasala E 


es, 
ternidad. Embarazos 


A RADICE. Partera . Atiende par; 
Los y casos urgentes. EME PET .néicos y 


3, por el Dr. Juan C. Radíce, Con, 
ques ga dig, Por la” tarde. PERO” Mel 


'O Elvira M,, ex del 
especialista partos, 


qe | 

AECA Pa | 

e 
Eras 


BARRIONU! 
Pirovano, 'ARI 


COLEGIALES 
FCO. LAURUZE 2830 U, T 720505 
HERTZULIS 
Partera dipiomada, 28 años de práctica, 
partos, em, prec. mó; cono. gratis. Dias 
feriados pedir hóra 


ELVIRA GRANDE, PART ERA 
atiende todos los días de 9 a 21 hs, Hum? 
berto 1 6i1, T. 33.364L, 


ELJSA F. DE VELTRI 
QUIRNOSO 
(A una cuadra de Rivadavia) 
Es partera del Mospital Alvear y 


ista diplomada 
al 


EMPLEADOS 
DINERO 


¡BAJO INTERES Y RESERVA 
CIS es p 99 
CREDITOS L A C 0 M 
AVENIDA DE MAYO/981. Piso 4*. 

A EMPLBADOS 
D 
EN 
mejores condiciones 
CASA “*MON”” 


DIAGONAL NORTE 826, p. 1, 0f, 17 
La Casa de Más Confianza 


ASOLA FIRMA DINERO 


Naciona, “Mamtempaes 
Nac! loña es, 
Policía, les 


a Empleados y obreros 

nónimas, 
ne. Eos Par. 
eto, 


Y RESERVA 
B. ¿e IRIGOYEN 17, P. 10. 
Entre_Av_ de Mayo y Alvadavia 


CASA “SALVE” 


De Ya 12 y 16 a 1980 hs. 


ANTES DE SOLICITAR 
DINERO 


CONSULTE INTERES A 
LUIS E. RUIZ 
San Martin 66, ler. piso 


A CC EREDÍTOS 


COMPRAMUS AL MAS ALTO PRECIO 


CASA RUA 


AVDA, DE MAYO 769, 20, piso, ESC, 21 
A “empleados naciona! 


les, bancarios 
¡ DINERO 


y ferroviarios Solicite datos, 

Bajo .nterés "CASA RILLO” 

Av. Gral, MITRE 78 (Avellaneda) 
T, 2246531 


A BANCARIOS, MIL, MAR. Tx PRADO 


y EMP. EN 
PRESTAMOS RAPIDOS 


SOCIEDAD ARGENTINA DE 
FINANCIACION 


Av. de Mayo 580, p. 2, Esc. 2 y 3 
A MILITARES, MARINOS 
Magist. y empl en sa as a 30 días 
“EL TESORO”. 23 DE'MAYO 340 


Inero.en 24 horasjs. o. 
egociamos Créditos en las 


A al 
'GAETA'” una OS Protelóra: 
Tra 'E50hAl tarde, 
CANGALIO 1010, 


SE necesita téchico de radio capa- 
citado. Tratar domingo por la mañana en 
la calle Cáxaraville 4188, Dep. 2 
OFREOITDOS 
MECANICO máquinas de coser, se 


ofrece a flias., trabajo garant, a dom, "Rio 
de Janelro 935, T, 54.059), 


| PINTOR muy compet. todo traba- 
r tanto, llamar a Oscar, U. Te 


AA 222 
34, 34, Emp, Constructoras 

EL EL Hogar Provincial. Edificaciones 
modernas con facilid, de pago, construye 
are y eS A Maipú 770, Bánfield, 


“Luis Bozzinl e Hijo, Ltáa. 


Cia, General de Pavimentación 
REINO ANONIMA) 

y, T. E e y 3208. Avenida 

Bartolo Mitre 559. =_50, piso 


Materiales de Constr. 


A Directorio 4435, 67:0112, Arena 


8. Ort. $ 9 arg. 2:50, fína 6. polvo 6,50, 
cál Aca 38, baldósas hierros, sanitarios, et 


—| 30, Enceradores 
¡A 
A $ 1 y 1.50 encero, rasquetso p!- 


sos, jeyos. limpio casa barato. 
MONTEVIDEO 135 A 


40. Chauf. feurs 5 


| ACADEMIA DE 


CHOFERES 
“LAMELA” 


MANEJO 
TECNICA Y 
REGISTRO 


Autcs para examen 
DIAZ VELEZ 4752. T. 60.7918 y 0103 


41, Profesionales Varios 


ESTUDIO JURIDICO “Brunsteín”. 

Victoria 2535, Fundado en 1920, T. 47-3464 

Accid. del trabajo. Sucesiones, Indemniz. 

por desp, empl -y obreros. Sin gastos. 
Hs: 9 a y 14 a 19 


42, Jurídicos 


Dres, PRADOS, VAZQUEZ GIL 

y WECHSLER.-—- ABUGADOS. — Atende. 

rán a Vd. personalmente en cualquier (rá. 

mite Judicia), de 11-19 hs. CORDOBA 2244 
Jer p. MB - UT, 47-939 


43, Corredores y Represen- 
tantes 
PEDIDOS 


51. 


53. Compra de Orv. Dinero 

sobre alhajas: y pólizas 

SE LUX” TT 
Reconquista 331 


PAGA LOS MEJORES PRECIOS 
pro viejo. aleste 


ESTUD 10 GAETA 
O fico de 


DOTE 


¿QUIERE 5 CASARSAT 
EE de MB A te 


je) autorizada ax 
o de 15 4 


ile el 


SARMIENTO 829. U. T. 36-7356 
Sera atendido por ópticos Dipiómados 


59. Art; de Interés Para 
la Mujer y el Hogar 


ATENCIÓN, SEÑORA 
Presentando este avis le rej galamos una 
permanente a vapor de $ 10 por sólo $ 2. 
CU *Yoll'*, Campichuelo 11335, casi 

Chu 


2 
de 


DO. DE [RIG uu 


Señoras 


NO_LUSTRE con PREMIOS y ESTEA- 
RINA. Sisimulados 3 con poca cera, Coma 


te CERA JA" a base de 
CERA VIRGEN ie 7 léndrá un billo her 
fecto. Si su al 


Imacenero o ferretero no 
la tere ig Y 


7 355687 y U. T. 711-2015 
Pedidos por mayor as 
R UF. RODRIGUEZ y Cía 
LACARRA 124 UT. 67:18 
NO OLVIDE: CERA "SURTIJA" Unica 
is NO MARCA LAS PISADAS y QUE 
Ro SE INFLAMA. 


63. Radiotelefonía 


RADIOS de onda corta y Jarga, ojo 
mágico y dial con nombre estaciones; para 
acumulador, ambas corrientes, tres en uno. 
Fábrica Ryan, Av. Montes de Oca 6%, Bs. 


ARREGLO DE RADIOS 
A. domicilio. garantía, llame sin compro. 
miso 2 505481, 


los 
ecialisas en esbelto ojigenado El tesi. 


VERITONE RADIO 
PRODUCTS CO... 


REGALA: Un 
celos de 1 Jack. 


Corp. 
PARTICIPE Ya 
también, estima. 
do  favorecedor, 
del obsequio que 


0%) 
a REI Bl Ale 
5 - 
idlega, ZAPAO RESEO ANECA 
SUS SSBICA,: ele, Director general 
Domingo, Gaeta 
CANGALLO 1610 UT. 88:2614 
La DESDE 4:5 pe És JU 
NDA A 
POR CORRESPONDENCIA 
ZAPATEO AMERICANO, MILON= 
GA, TANGO, Foz-Trot, Vals, Pasc 
doble, Ranchera y Rumba 
diplomado GAETA 
brado por ta ten. 
ncia 
O CABALLERO 
51 en efer. 
13 CS Y 13 
casa en sobre cerrado ARO 
membréte ¡psvepectos com 
<ON pad 1) e emos y. Bali, ilus! 
de iras y loto: 
men para dor il EN 10 SE o 0 
OMINGÓ GARA 
A CANGALLO" “1610 — Bs. Aires 
Al nacer su pedido mencione esta diario 
Pa A AC 
ACADEMIA Coreográfica Femeni- 
na, Clas.. rusas, españ, de salón nac y 
zap. $ 10 mens. Rivadavia 6307. T. 63-2248 
a A 
a bien en pocos días, en- 
e 
eepan las EN fesoras MERY y ROSITA, SAN 
ACADEMIA MARY 
ae rene ES eno iónza pedo pue por 
sala 1954 p. b, 
A ERINGIE. suseña a Dallar en po. 
cas fesora MARTIHA, Abo. 
sos desde 8 2 MIVADAVIA 308 
Prof. de bailes PILAR SANCHEZ 
Reanudó sus clases y altende todos los 
días de 10 a 22 horas en su nuevo domi, 
cillo, CALLAO 511, 20. piso. 
INAUGURACION 
El 25 de Mayo 
DE LA 
ACADEMIA DE BAILES 
PEDRO 
50 bailarinas 
2 Grandes 
Orquestas 
GRANDES ENSANCHES 
VICTORIA. 1095, esq. LIMA 
A todos los concurrentes se les regala- 
rán 12 fichas 
51. Músicos y Artistas 
A A 


=2 | ASEGURESE 5 10 diarlos, venda | PROFESORA de plano: se ofrece 


31,1541 
A DINERO 
C.A, D. A, 


EMPLEADOS en GRAL. 1 y 2 


FIRMAS, 


43 hs, MILITARES Y MARINOS en el acto | 


LAVALLE 987  P. 20. Esc. 5 


A EMPLEADOS NA ALES JUBILA: 

DUS, MUNICIPALES, BANCARIOS Y ALTO 

COMERCIO DINERO. E LIBERAL 
EL DIA 


EL CREDITO 
VICTORIA 1260 
A EMPLEADOS 

NACION JAANCARIUS Y FEHHOVIA- 


LES, 8 
RIOS, DINERO LIBRE DE GASTOS 
CASA CID 


Diag. Norte 825. 9". piso. 
'A EMPLEADOS Y OBREROS 


DINER: de todo el país. Préstamos 


en efectivo 2» devolver en 
Avda. 


Esc. 95 


cuotas “EL ARCA' 
MITRE 830 


A S. Fir. en el Día 


Anticipo DINERO a 34 días, 5, 10 y 12 me_ 
ses. K empleados y obreros de repartic, ma. 
cion, municip., empresas partic,, S A., Alto 


Avellaneda 


Masa; 
Atiende" pea el día casos u 
U. T. , Floresta 4 


TA TUANA sE CASA 
pgresada de la E: 
Ed anos 
Caños UTA: 
días y 
Jomé MM 


Partera 


Consultas 


Ciencias MU 
Abarazos, partos, 
grat 
m 
170, Jer, piso, U, T. 415155, 
sl ALA E. ZUNINO 
BS ETRICA 
asta de 14 a 18 
SUIPACHA 265, piso 20. 
UY, T, 36.1027 
MARIA Ss DA! LEVIN 
Coarultorio obstétr Paros, Us- 
son MEN sin doler, CITE Pago, Comos 
Lonsul 
RINCON 1d8 2 
PAZ, Emb,, partos, cons. gratis. 
ESE 210, altura Cal ld 
“RIZZO 
O 
TUCUMAN 


en estaapliza — Oitobenía 


e id CN A 08 


SOLDADURA “autóg. diñam.. . p nf 


carb, de cine, 
3 


comercio, ECOS, elc,, ele, sobre autos per, ¡ 
mitiendo ej uso del mismo 


VICTORIA 1210 010. OL 5 T. 38.6070 
A SOLA FIRMA 


DIRECTO A EMPLEA! 
DINERO EN GENERAL 


CASA RIVADAVIA 
RIVADAVIA 659, p. lo, Esc. 2 y 3 
CREDITOS compro c. 3 0% ex 


traord. Cangallo 541, Esc. 7. 15 2 20 hs, 


CASA BLANCO 
Dinero bajo nue . pet La Bancos, Pale 


Cade, Stalo, L., Ferrov., 
Anónimas SAN SARTIS 50 


¡ DINER A Empieados en General 


se les acuerd. 
“PENTA” 


TUCIMAN 1446 


DINERO a empl. ban 


merc, Reser, absoluta. Piedras 338, 


jabón por su cuenta; tocador des. $ 0.30 

ja docena; Heno $ 0,95, Hotel $ 1 el clen, 

Alquitrán. A mayoristas descuento. Fábri, 
Jufré 38. 


CORREDORES 


nec. buena cms RIVADAVIA 1170. 


sin pretensiones, también daría lecciones a 
domicilio, Trat: San Francisco 611. Nue- 
va_Pompeya, - Ramírez, 


53. Compra de Oro, Dinero 


Ha, Nace a sus estimados clientes. 
Roceplor ROYAL KRAF. ¿tución recibl. 
le EAco. Na U.S. con usina: 
en. CHICAGO, Mal Sirea dh1 OLVD. 
de 7 tubos Mélar 
Glass. con E Eléctrico de Síntoní 
para escuchar noftidamente  fn 


GANE $ $ 10 díiar.. vda. perf. p. sicta. 
51 clas. doc, desde $ 2, Honduras 4000. 


ORGANIZADOR con equipo, vende- 
yn a domicilio, preciso pal 
Instituto Benelicencia 
314. escritorio 27, capi 


Fr 44 Empleados y Depend. 
OFRECID o 8 
JOVEN 18 años, práctico ( en en Lraba- 


jos de oficina, conccimiento en dactilogra» 
lla e inglés, se ofrece sin pretensiones, con 
buenos informes, Dirigirse por carta O per. 
sonalmente a O. M. Biblioteca 67, Cap. 


AGENCIA Franco - Vasca, aced. 
oral elegido, Chaicas 1105, T. 41-1585 


47. Mueblerías 
A $ 10.. POR MES, SOLA FIRMA 


j [fábrica uebles mod. Belgrano 2051, 


A SOLO $ 10 POR MES 


ADQUIERA MUEBLES MODERNOS £N 
AVENIDA SAENZ 6% 


A 5 10 mensuales 
LE AMUEBLAMUS SU HOGAR 


BELGRANO 2919 
A 5 10 MENSUALES 


Sola firma: al plazos Muebles en fábr, 
EDO 1384 


“DAS, 


OE CA DE MUEBLES 
2 S_ POR 


NEGOCIAMO 
CREDITOS 


en las mejores condiciones 


DINERO 


empleados en gral Capitaj e interior 
CASA SAMPI 


HIPOTECAS en mensualidades has- 


suDUrD.. en óste y Rosa. 
Automovilismo 
PNC 


una parte, li- 


NENTAL alq. 10 a 


a 5, antl. 


e Lopes ee E 

GALEFONES. cocinas, 
gBS.* Super, kerosene y carbón, 
Y de orcas. Compostaras. 


CARBON piedra, 1000 ks. 
Ks, 38 T. 614211. 


EAT 


lezas y 5 Salas 


01m facitida. + 


precio en pino y! 
DORMITORIOS Y COMEDORES 


| Que cuestan $ 


tar embalaje y | 
cilidades' de pago. 
ADA Vila 2648 


1v 


Sobre Alhajas y Pólizas 


CREDITOS Sola FIRMA NA 

CINTILLOS-. RELOJES . 

El Diamante. Rivadavia 7618 PAGO 
ERSA $5 


ANEXO SASTR 
Necesitamos corredore: mo 


ORO 
ORO As es 
REMATES 


BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 


Cusa Central: 28 DE MAYO 221 +8 y Léondro N. Alem 23% 


amperes, 

2 Dispañermos también de Re: 
sept larga y para fun, 
ionar en almbay corrientes a Pprecto de 

%. — Visite lo Fxporición de 
Radio más Important América. 
Ál interior, remitimos Calálogos y 
concederpos también crédito a sola (irmi 


Veritone Radio Products Corp. 
Av. L. N. Alem 606.610.616. U. T. 31-0124 


'es 


Platiao y Brillantes: Pago 
más que e Fábrica EN 


Alhajas 
DIAGONAL NORTE 929 


Pago 18 k. hasta $ 5; 14 k 
$ 3; bajo $ 2 el er. 
LA SUIZA, Entre Rios 374, 


**Los Remates están guktos 2 las condietones xeneráles ¿6 104 mismos y a 185 Jases 
y Btglamentos del La e? los remates se publica en el Boletin 
neo” 


DE- 
gunda 

aptas 

con las 
engan 
de los establec 
an Agustín” 


Arroyo Ceibo en medio con Ejido de 
Monte Caseros: E. ríos Uruguay y 

L. Man. 
Bor_ 
Tus 


Monto 
ciones d, 
agricultura y ganas. 
ones y m 
des en 
m entos “Cam 


ampo 


» bla: 


lez son: No. 
Río Miriñas 


. HO, Lote Mase Hipoteca Deuda Actual 
33 13 84 


m0 $ 147.000 $ 44 


El $ de junio de 1940, a las 1 
horas, en el Banco de la Nación Ar. 
z Caseros. Sucursal 
Goya, Juan A. Solari. 1 
comprador del lote 3 podrá tomar a 
gu, Cargo una hipoteca hasta el Moo 

de compra. pero ño mayor 
a que lo 


el 3 existe 
aceptada por la ba 
un depósito dé 

o ha rosuelto ad. 
edades por las 
10. 


5 5300 tan, 
Judicarse 


CRITICA Int 


fracciones, una 
'e mide según 
frente 


casa terreno 
títulos: 


al 


en 
la 


en el 
tudo 
sean: 
10.80 


as 
: Sm 
de fond 

cn el del S 


de frente al 


en el lado 4 


m 


A una soja cuadra de plaza Once y en ta jí 


No 3: 
LIBERTAD 287 
Casi esquina SARMIENTO 


dedo 


|= 


No. Ho. 
al La Plata Martí 
ivadavia 


PROVI 
ruido de e 


2 Muebles de Ocasión _ 


le. 


uso; 
L. UR 


je inesperado vde. urgente. 
'u gran moblaje compuesto de; 
tos modernas desarmables, come, 
y 1 diario. Iivinz rooím savona: 
ones, arañas, radio 3 

' retirar con urgencía a cual. 

se vende en gIcbo O por mue, 


COMEDOR. dorm,, Aiving, etc. vend. | e 
m 


¡ Cangallo 2941, cast 'edrano 
, POR $ ispen, casam., men dorm. y 


e an hab. con Ó»n buena pen: 


p. tzoda 


estufas a 
sant... 
Ínstai. 


Attenden personal su escucla de balles Les, 
ioaviduales desde $ Za damas y cab, as 
ses privadas Únicamente enseñan. 


SALITA con muebl. co 


lefa de quebracho 37, pa de ciad. dura 
24, corpón 


CA. ONES DE AUTOS 


NTAS POR MAYOR Y MENUR 
VELEZ FIELD 1651 


loto” 
Jero $ 16 


catál Vieytes 
hierro FF. 
da, E, TE, PBI 


qa Pensión en familia 


$ 
SARMIENTO 1405, 0. T. 3713361 
“OXTROT” VALS, etc.| 


aprendizaje elija ud maestro Compe. 
mero. Prol. E. COMAS, autor del 
Ea DE BAILAR y del 
7 DE ENSEÑANZA ACE. 
LERADA med: 
Dinar 


RIVADAY 14 es 
1 


ToDo” as EDI DOTA = Para eaiar 


a Cubano” Ch. Kessel POR 
/ ¡sus 18 anos ae" profesor es ix 
| Se Anrantda Enseñanza 


mE j L.J.C Calvaroso 


y ,P, “CACURI 


| JUDICIAL. -—Liquidación de bienes. 
¿DICIAL, — Donato Alvarez 3272:74. es- ¡Dos fracciones de campo en Estación Ru- 
amena, mide 20 15m15 e Santa Fe. 


. Proy, 
, 9m42 al N. E., óm en la ochay 


lo por Arsinendi al, 
sendo el saldo a Cargo del | a ses a $ 15, 
hectárea compuesto por la 
“mitad de la chacra No 17, Saperficie $9 
hectáreas. Base $ 1.500, o sca a $ 15, 
hectárea 
Fracciones en Bahía Bianca (B 


Eee 
zer. 
“EL domingo 2 de Janio, a Lo 
ima —L. J. Calvaroso, Av. 
Cesar F. secretario, 


Dr 


s 15.30 en la 
de Méyo 1035, 
Iraola, 


JUDICIAL — Pergr 
A £titulo: Emss al E. 1650 al 
> I6m2o al N. con lo poco más o menos que 
dro de £us muros que media. 
, baño, coc, pieza " 


| me, Base £ 700, eno 
Des lotes, parte quinta 257, y 
AtzAna ui nte 14. ES 45 m. c. Lote E 


Dos lotes varte quinta ee 
C. Sun 48177 me. Bi 
Enrique 1. CAcere: pe 
sue, “Panaro Ang 
domingo 2 de juro, a las 14.50. en ta 
. 3. Cajvaroso, Av. de Mayo 1035 
, Iraola, secreta: 


ñ C. Taquini y Cía. 


JUDICIAL.—Casa en Sue Lavalle 802 
entre 25 de Mayo radsen, de casa 


lock en Ingeniero White, 

Ido Bahía Blanca (Buenos Alres). parte 
Nros, 9 y 10 A 
Manz. T, 


xvIM 

A) ano. XXVII; = 3 
le Es] Manz T. Unidos miden: 
E A e Base 
2.55. Testamentaria Agustín 
y Hubbard de a Mi Hazel. 
Juez Di. Abejenda, Secrel 10. A 
*euenta de precio 8 ON. Comisión 2 0/0, Re: 
mate: Lunes 27 de mayo, a las 16 (4 p. 

m.), en Rivadavia 875, Bs. Aires, 

Bx 
RH 


- 'sobre la misma Órden 
secretaría Dr. Miguens. $uicio 
Banco EX Hogar Propw e, Cabri Carlos 


Banco “Municipal de Préstamos 


tland, secretario, 


Aires, mayo 19 de 1910. — Alberto | 6! 


Le júmo próximo a la 
lad Del Buen Orden 955 
ejo- Comisión 3 0,0, Con: 


heras, a propi 
Sin base, Seña 


83, 


ON leen Capital O Subart 
tal bi 
na, Zonas disponibiés, ¡esla au Tn 


Mayo, 
Sollélte una demostración gratulta sin 
A A 0 na. en” 6u propio 


cía. ARGENTINA DB RADIO 
“EOLO” 
pS Rios 615 


ACUBRDESE: Radiox nuevos y vie- 
jos desde $15 AV. L ON, ALEM 78, 


CORPORACION “MAFE» presenta 
CHASIS | 

INPORTADO 

MODELO 1940 

Recién recibido, con 

grandes mejoras, es- 

peclal para poder re. 

elbir de todo el mun- 

do sin SE mi 


7 lámparas metálicas modelo 1910, parlante 
E de concierto Rola, posee 'el nuevo 
Jo Mágico 1940, se ha equipado este AR 
derno chasis con el nuevo sistema de Jámo 
es Antifading, controlado y tellado por 

Casa más seria e importante en radio 
de Bs. Aíres. Funcionamiento perfecto en 
ambas corrientes o sea en contínua y al 
ternada. Garantía sellada de perfecto fun. 
clonamiento en la capital e interior del país, 
con garantia por el término de o Ares 
años, para ambas corrientes, neto, 00, 
¡Para acumulador 6 volt; sin aclmblador 


bajo consumo, $ 125 


Les 
Catálogos gratis No. 97 


Corporación “MAFE” 


VENEZUELA 1159 


Radio 


Bs. Aires 


RADIO composturas, garant., vis. 
gratis, fac. U. T. 67-2405, ¿ 


64 Ext Extravios y hallazgos. 


ANILLO de hombre, Cor un soli: 


tario extraviado en taxl frenle el Centre 
Gallego. día 23, a las 21.45. Se gralificara 


a quien lo devuelva a vi 2, 
Fernández, Bolivar 742, señor 


PULSERA cadena perdida en La: 


nús, grallficaré quien la devuelva a Agen: 


cia CRITICA, Lanús, Pavón 4420. 


Personas buscadas 


TOS Falante, que vivía Pola 1471, 1471, 
concurra al Consultorio Jurídico de este 
diario por un asunto de su interés, 


ROMUALDO Duarte, en el Consul. 


torio Jurídico de este diario da po 
nerse en comunicación con usted. 


67. 


Pedicuros 


A PEDICURO CIRUJANO 
Extirpaciones de callos de ralz. sín dolor, 


uñas encarnadas y fuanetes, C, Pellegrini 
125, U. T. 325-5817 


PEDICURA cirujana diplomada, 


atienda todas clases curaciones de los ples. 
Se ofrece para familla o negocio, Betmú- 
dez_1092. 


68. 


Divorcio en el 
Extranjero 


IVORCIO 


ABSOLUTO en Uruguay o México según lug. 
casamiento, Conversión de sentencias de se. 
paración argentinas en divorcio obsoluto y 
nuevo casamiento en Uruguay o Bolivia pes. 
Mlonados de acuerdo con resolución adoptada 
por la reciente conferencia de Juristas des 
legados de Argentina y países Iimitrotes 
celebrada en Alontevideo año 1910 y que 
excluye bigamia. Trámites rápidos, Sín pago 
adelantado, Kxhorte a su abogado de con- 
fianza 2 sois le por escrito o perso. 
naimente. CUNSULTAS GRATIS. 


Dr. GASTON GUILBAUD 


570 ESMERALDA 582 


DIVORCIA 


¡ cia. Sin desanimarso, 


Por DON JUAN/EL ZORRO —= 
CONFESIÓN 


El campesino se acercó al confesionario 
menzó a hacér relación de sus pecados al cu: 
ie dijo al sacerdote que se acusaba de haber 


de la iglesia del pueblo y cos 
ra. En el curso de la mis 
Yobado olen cajones de 


tellas da vino y se mostró sumamente arrepentido de su mala 1] 
Antes de absolverlo, 6l cura preguntó: acción, 


—¿Asi 
afirmativa 
vino? 

Fué en cuatro 
jones cada una, 

—¡Péro entonces!... —= 
has robado. Son sólo ochenta. 


contestó el cura: 


jue fueron cien cajones, los que robaste? Y ante Y 
del campesino prosiguió: ¿En cuántas ES 


veces te apoderaste del 


ocaslones explicó el ladrón— a razón de veinte ca 


No son cien cajones los que 


Es verdad —respondló ol campesino== pero esta noche tengo que 


Jr a buscar los veinte restantes, 
] 
LA NUEVA RICA 


El muchacho resultó un sinver: 
ES AO €s el “enigma” de 
a familia. 

O 


MAS TARDE MEJOR 


El alcaide de Ja prisión se acercó 
a la celda del condenado a muerte, 
que debla serejecutado una hora más 
tarde, Penetró al cajavozo y sucan: 
do un frasco del bolsillo, le dijo al 
condehado, 

—Anda. Bébtte un trago? 

¿Qué €s €50? — preguntó el reo. 

—Toma — insistió el alcaide -- es 
un ron capaz de revivir un muerto. 

—Pues entonces — replicó el reo — 
guárdelo usted para después de la 
ejecución. 

n 


SKETCHES MINIMOS 


En una casa, el marido y la mujer, 

Marido, — Vidita, hasta luego... 

Mujer. — ¿Vas a salir? 

Marido. — Sí, mujer. 'fengo que 
ultimar un negocio importante. 

Mujer. — Me parece bien.. 

Marido. — Este... £l to pudiera 
regresar temprano a casa, te man: 
daré a telegrama. - 

ujer. — No hace falta, querido! 

Marido, — Cómo que. no hace 
falta! 

Mujer, — SÍ, mi vida. Ya encontré 


el telegrama en el bolsillo de tu 
Saco... 


| LA COPLA DE HOY | 


Y, no soy de este pago, 
$0y tucumana; 

si le gustan mis ojos 
vuelva mañana, 


CONCURSO 


'ON su facilidad 

de palabra, su 
habillasd para or- 
ganizar empresas 
fantásticas y su 
innegable  simpa- 
tía personal Lew 
Jones hubiera po: 
dido ser ya ml- 
llonario, Pero tle- 
ne la contra de su acendrado amor 
al bello sexo y su desmedido afán de 
gastar dinero. Por eso na ha pasado 
de ser, nunca, un hombre con pro: 
nunciados altibajos. Nosotros lo agu: 
rramos en Un momento en que está 
abajo, en el subsuelo de la indigen- 
Lew prepara 
sus baterías para hacerse rico de 
una vez por todas. Y ésta será la 
decisiva. (Por eso esperamos esta 
momento, para que la pelicula sal 
ga buena, con una aventura como 
Ja gente). Lew se propone organizar 


colneldencia con 
alderada como 


nea Judiciales. 


l ABSOLUTO. Transtormación de sentencias | un gran concurso de brlleza femeni- 


argentinas de separación, en divorcio ¿bso 
luto; y nuevo casamiento. Trámite rápido! 
sin cobrar adelantado, Consulte grata al| 
abogado especialista 


Dr. A, Cristiani 
Que atiende 8 a 20 uoras 
UAY 46. —P. U, 1.4, 7589 


Licitaciones Oficiales 
Municipalidad de la Ciudad; 
de Buenos Aires 


tendrá lugar el día 27 del corriente, 
a las 11 horas, para la provisión ¡ 
de harinas alimenticias (alicerón, 


se, leche condensada, etc.), con des-; 
Uno a la Administración Sanitaria | 

y Asistencia Pública, de acuerdo al 
Peaido agregado al expediente nú- | 
mero 109.158_S-—1940, que se en- 
cuentra en la Dirección de Sumi. 


consultarse. 
EL SECRETARIO DE HACIENDA 
Bs. ASES mayo 18 de 1940. 


de Buenos Aires 


Llámase a licitación pública, que; 


a las 15 horas, para la prov 
de película pancromática, con des. 


pedido agregado al expediente nú- 
mero 61.176—S--1939, que se en- 
cuentra en la Dirección de Sumi- 
nistros, Bouchard 315, donde puede 
consultarse. 


Bs. Alres, mayo 21 de 1940. 


Munis 
nos Aires 


Llámase a licitación pública, que 


ión de maderas (abedul, cedro, ro- 
ble, nogal, curupay, lapacho, etc.), ; 
con destino a varias reparticiones, 
de acuerdo a los pedidos agregados 
al expediente No. 109.549-S-1M0, 
que se encuentra en la Dirección de 
Suministros, Bouchard 315, donde 
puede consultarse, Bs. As. mayo 23; 
de 1940. El Secretario de Hacienda. 
A 


AVISO DE E MENSURA 


sido. comisionado pol por ES EN señora 
EY BERWYN Viuda de GREEN 
para efectuar la mensura, des- 

ato del cam; 


Taderes que dari 
3 dis dez de 


1 
¡na, a fin de seleccionar la mujer 


más hermosa y más simpática de 
Estados Unidos. La dica no es nue- 
va (tampoco pretendemos que el pú. 
blico asi lo crea, con tantos bodrios 
que le han ofrecido desde que el 
cine es cine, con el tema de los con- 
cursos de belleza) Lew no tiene 
dinero, pero eso núnca fué para él 
un obstáculo. Ateullo nas lujosas 
oficinas en un ra elo neovor- 


| 


| 


cereales, crema de arroz, germina. | la ve 


nistros, Bouchard 315, donde puede; 


quino y lo primero que hace es bus» 
car una secretaría. Y un organiza- 


Llámase a licitación pública, que | dor de concursos de bellezas no pue: 


de tener una secretaria fea, Por oso 
contrata los servicios de Dana La- 
Canna, una rubia que deja turulato. 
(Si le pudiera cfrecer uste papel « 
mía del cuarto piso 
tora s dad de que 1 
mia lances y no hari 
que llegó hasta darme una Bofetada 
ler el ascensor, cuando viajábamos 
doce vecinos, Y recuerdo que, paa 
colmo. el ascensor paró entre el 
gundo y el printer piso y el calor 
que tuve que pasar fué terrible). 
Lew está contento con Dana. Es vi: 
va, despierta y comprende el nego- 
cio, (Lo que 1o comprende os que el 


¡negocio cs una estafa más ¿rando 


ar el día 29 del corriente, ; 
E isión ¡ ¡ del distrito y en cuando el novio ha- 


tino a la Administración Sanitaria ¡ Lay 
y Asistencia Pública, de acuerdo al | amigo llamado Kid. (Se me ocurrió 


' que el caballo de Troya). 


Municipalidad de la Ciudad: 


Lew pien: 
sa, una voz terminado el negecio 
mantener en su puesto de secretaría 
a Dana. Esta, por su 

preocupa mucho. 
¡el doctor Keen, secretario del fiscal 
¡ ya salido de unas trampitas que t' 
ne se casarán y vivirán muy felices. 
emplea también a un antiguo 


to para que el actor que haga de 
d sea un cómico. Lo podriamos 


hacer iniclar una aventura con una 


¡ 


| 


EL SECRETARIO DE HACIENDA ¡ graciosas, 


q ds ja Ciudad 1 


¡ jo este trabajo al di 


tendrá lugar e; día 31 del corriente ¡ 
a las 14 y 30 horas, para la provi-; 


j 


E 


| fugado pues de. 


amiga de Dana, también cómica 
¡a la que podríamos llamar Gwen. 

tos dos sólo tenirán que hacer cosas 
que quedan bien en el 
| fila y hacon reir mucho, Yo no doy 
los chistes porque $ ro que mo 
agan rolr cuando o la pelicula 
si los pongo yo, como los voy a 
conocer me quedaré tan fresco. De- 
tor, Gracias). 
Lew e*mpleza u organizar el concur: 
so, al mismo tiempo que busca em: 
peñosamente ol dinero que ha de 
permitirle financiar todo. Si no en- 


cuentra capitalista, tendrá que sallr 
rá unos muertos te: 


y 


OS personujes y los 


de esta historia sun más o 
menos imaginados. 


«hos de=la vida renl será con- 
vlnglo y sujeta 
a las conslxulentes reclomacio: 


NOVELA 
SUPERSINTETICA 
$e acomodó y consiguió un 
puesto de referee rentado. Re: 
huncia jue el sueldo no le 
alcanza para pagar el médico, 


SORPRESA 
Las dos apuros conversaban 
ón de té. e 
Aprovechando que mi marido 
habla salido e viaje — dijo una de 
ellas — aprenél a cocinar para darle 
UNA SOrpresa a su regreso 
¿Y qué dijo cuando regresó? — 
ntó la otra. 
ada, Volvió a salir de viaje, 


u 
HABIA DIFERENCIA 


El padre pescó al hijo en una men. 
ira y con el afán de corregirlo, le 
dijo en tono severo: 

—El hombre jamás debe ongañer 
a SUS semejantes. 

-—Entonces, papá ¿por qué cuando 
vienen a cobrar una cuenta les haces 
decir a los cobradores que no estás 


en casa? 

—Bah! — exclama el padre ¿quién 
te ha dicho que Los cobradores s0n 
huestros semijantes? 


" 
RICO TIPO 


Era tan glotón que cuando pudo 
vivir de rentas fijó su residencia en 
las Islas Sandwich. 


L) 
EPIGRAMA 


Quién a los quince no tuvo 
un amigo verdadero, 

ni a los trelnta un usurero, 
ni a los cuarenta podnz, 

ni a los cincuenta Gmnero, 
O ha sido muy haragán, 

o ha sido muy “ajadero. 


1) 
ES DIFICIL QUE LE CREAN 
Si dice que nunca habló mal de un 
pariente con otro PAP: 


Si asegura que nda se enfureció 
cuando se enteró que alguien hablas 
ba mal de us Led 


* o 
Si afirma die nunca dejó que ha» 


blaran ma] delante suyo de un ami- 
go. en vez de impedir que lo hicieran, 


DE BELLEZA 


ARGUMENTOS DE CINE HKECHAZADUS conan! 


rrible por todos 
lados. Por fin ha» 
la el caballo 
blanco en la ner- 
sona de John 
Blackhorse. acau- 
dalado indus- 
trial. 

El viejo Black- 
horse, es un Ubw 
rón, Le interesa financiar el concurso 
vara andar entrelas bellezas, pues se. 
gún dice su mujer, es An viejo verd 
de lo que no hay, (No perder 
tiempo. Empezar a hacer desfilar ano 
te el espectador belleza tras belleza. 
Conseguirse un buen lote de mucha» 
chas. a cual más bonita y ERAS 
en traje de baño, Ya al promediar ol 
film tiene que haber un 75 00 de 
bellezas y un 25 oo de argumento y 
artistas de reparto). El concurso or> 
ganizado por Lew culminará con un 
Eran desfile en Atlantic City, al fis 
nal del cual el jurado elegirá a la 
mujer más hermosa de América, quien 
recibi ello un premio de cinco 
mil dólar (¡Recibirióla! Lew ha 
proyectado fugars on todo el dine- 
ro que entre en sin pagar a nas 

e y llevándose, además a Dana, que 

spera se habrá enamorado de él 
¡Pobre Blackhorse! ¡Se metió en un 
buen lio! ¿Le aviso o no le aviso? 
Si lo av ve meter preso a Lew y 
se termina el film. Si no digo nad 
el flim termini, bien, pero si el pu 
bre _Blackhorse me agurra me rompo 


hechos 


Cunlquier 
Versovos o he 


juicrád; El dia, fi 
1 de Miss América, 
Atlantic City es un hervidero, Toda: 
las misses están impacientes, pue 
cada una de ellas cree que va a sel 
clegida. Blackhorse murlposea entr 
todas las mis Dana está muy ocu 
paa y algo e pues su novia 
que ha venido al concurso. anda h 
adose el Robert “Taylor con M: 
Tiene buen ojo el A 
porque la tal Miss Montana cs un 
monumento a la belleza femenina). 
Estos artistas del cine con el 
cuento del trabajo tienen cada opor- 
tunidad!...) Dana entra a la oficina 
Lew y lo sorprende empacando el 
ero del concutso en dos maletas. 
a* vislumbra la verdad 
mina su proceder a Low, Esto, ena- 
morado de la chica, terinina por r 
conocer su error y decide ter 
el negocio honradamente, Por 1 
das, Dana va q buscar a su novio 
para que vigile el dinero y a Í 
pero comprueba que el doctor Keen 
se ha fugado con Miss Montana, la 
que renuncia a li ser 
Miss_ Amérca, 
ser Mistross ion. Furiosa, 
vuene al lado de Lew y le dice El 
está dispuesta a fugarse y a casarse 
con él. pero con una condición: Que 
se lleven el dinero. Lew la abraza y 
Cada uno agarra usa má: 
se fugan para siempre. ¡El 
lio final es para Backhorse, que no 
sólo tuvo que reponer el dinero que 
se llevó Low, sino que tuvo que po: 
ner un millón y medio más, para 105 
ponder a las demandas por incum- 
plimiento de promesa matrimonial 
hociia por setenta de las setenta y 
una participantes. La n E 
resultó la que se acomodó mejor "de 
todas). 


De 


DIRECTOR Dy AARON' BRISANOFF” 


COLOR 90. 


E OTRACCONE st 


Y 
guontaoo 
e > 


CIENTES MO! 
61.00 


342 


LAVALLE 959: 


ANTES: ESMERALDA 474 


'DENTADURAS 


¿50 urnas 


¿SueeiaS 


ino 333 


CONSULTAS BRAMÉ 
COMPOSTURAS Ny 


Sue IAS AMDRALAPADAZO 
y »SAN MARTIN:SAN LORENZO 7 


Ven de 
caciones en el sur de Estados 
1'magnífico folklore negro 


stánte en: que 10 conocemos ya, no 
QUe A/cadá 
inspirado y el £il 


nidos, se enamora 
e ni £ se esfuerza por darle 
PMA: escrita e Instruméntada definitiv 


Desde él 
podremos elu- 


momento, con todo pretexto, se sien- 
denvie su curso para enlie: 


¡brar una nueva canción, Baste anotar, como exceso 
si intolerable, que olvida a suimujer, en la noche 


le: bodas, durante m 
aribis el estribillo de una melodia y 
56 
cublerta del barco que los: cónduc 
erruabida luna do miel 
El film An eS O rus tecní 
muy grato a la vista; los exteriores, 
de AN slryen blen la composición 
vieron a cargo de la directora 
La música, que inclu: 
OR como “Óh, Susan!”, 
08 
tivo Sentral de “Rio abajo' 


erdonár, ejecuta ¡otra pieza: con violín!, en 


de tecnicolor Natale 
e tfozos tan populares, emotivos, románticos 
“My Old House in Kentucky", 
algunos otros que sería prolijo mencionar, constituye el atrac- 


ás tato que el debido, para es- 


:qué, para ha: 


0ada tan in: ANDREA LEEDS. 
color, Los matices son de un ajuste 
de franca belleza, Además, los trajes 
de los sucesivos cuadros, cue estu- 
Kalmus, 


wanee Riv: 


El papel protagónico corre, por cuenta de Don Ameche, engolado como 


siempre. Andrea 
SE acostumbrada suavidad, sin te-G 
her ocasión de cumplir la labor de| 
“Entre bastidores”. Al Jolson nos 

dida algunas canciones y compone 

lscretamente un tipo muy visto en 
lá pantalla norteamericana. 

La dirección de Sidney Lanfield 
tropieza con el riesgo difícil de sor- 
tear de las excesivas canciones Ín- 
cluídas en Ja película. 

Previamente, el Gran Rex cine 
donde se estrenó “Río abajo”, exhibe 
uña nueva película de Ja serie del 
détective chino Charlie Chan, titu- 
lada “Charlle Chan en Panamá”, di- 
Deia por Norman Foster en el tono 
hábitual de estos films policiales pro: 
tagonizados por Sidney Toler, 


Leeds, importante promesa de films anteriores, se queda 


Notas de Hollywood 


EL HOMBRE MAS CORTO 

El rombre más corto de Jolly: 
wood pertenece a una actriz china, 
que se llaman Ng. Su estatura —muy 

epequeña — armoniza con el nom- 
re, así como también su peso, que 
es de 41 kilos. Su cdad es Ja única 
que desentona en ésta como sinfo- 
nía en notas menores, pues acusa 
T9 años. 

Ng interviene en un ro] de la pro: 
dueci ión “Sitiados", de 20th Century- 
FOX. 


Ed 


le Obra de¡Olaudio Martínez Paiva, “Así Eran Antes” 


UN comedia de Claudio Martiñiez, 
Paiya es siempre un canto ins. 
pirado en Jos más nobles principios 

lidad! El escritor ama la 
tradición «e su tierra y hacía ella 
Se: vuglca, como en un Tegresb, con 
Já misma emoción, con idéntica fer 
yor Al que se siente cuando desde Ja 
lejania se observa cómo se dibuja 
borrosamente primero, con caracté. 
res más netós después, ja silueta del 


solar nativó que se há llevado quié- 


ía, pero imborrada, sobre el corazón. 
Piensa Martinez Páiva que asluse al 
pesado esla mejor forma de proyec: 
arse hacia el futuro y nor eso en 
sus obras corren parejas la nostalgia 
del Fecuerdo y la ¡lúminada yisión 
del porvenir. Y porqile sueña, pien- 
sa y ama las cosas bellas, sus poe. 
mas reflejan siémpra motivos de la 
tierra, bajo la Cual hinca su pensa: 
miento cómo si fuera una raiz ya 
tontá para dar nacimiento al árbol 


Horeciao. 
CINCO HE 08 
En la reciente producción “Así 
eran antes” que anoche estrenára en 
velada de gala — fiesta de nacionali- 
dad y de simpatía — él eleneo de 
Fernando Ochóa, que se presentó en 
el National, el autor de “Cruza” ini 
cía la acción sobre la luminosa e: 
tampa de un criollo hogar entrerría- 
no, abierto en la floración de cinco 
recios muchachos que junto a la 
madre anciana cuidan y practican 
las nobles virtudes de Ja raza y 
guardan en el cofre macizo de su 
yirilídad el buen nombre que han 
heredado. Viven del trabajo rudo, a 
sol y a campo, y calibran gus exis. 
tencias contemplándolas, como en 
un espejo, en las imágenes de los 
antepasados, hombres de una pieza 
en la paz o en la guerra. Como los 
cimientos de la vieja estancia están 
calados hondo, cuando Ja irazedia se 
desencadena cruje toño el andamía- 
je. nero nada se mueve de su sitio: 
los hombres y Jas cosas, pasado el 
minuto de estremecimiento, vuelven 
a su cauce en Ja serena contempla- 
ción del cielo limpio y en el sano 


TEATRO CASINO 


EL MAS GRANDE DE LOS EXITOS 
EN LA REVISTA PORTEÑA LO OBTIENEN 


"LOS: ASTROS 


5018 


gasa J ROStr, Mo 
IR, 


En las revistas de gran espectáculo 


“EL CANILLITA Y LA DAMA 
“EL QUE TOMA MATE VUELVE” 


MOY, 3 GRANDES FUNCIONES 


DEL CINE” 


TEMPORADA 
de 


DESPEDIDA 
de 


Rosita Moreno 


MATINEE, 
VERMOUTH y NOCHE 


+| revelación muy grala fué la ofrecida 


(amor a la tierra, madre definitiva de 
todo ardor y es fiesazón, — y 
IN AIRE NUESTRO 

He ahí cómo, por el ambiente, 50. 
pla un alre nuestro, Viene en la re- 
ciedumbre de Ja madre, tallada cómo 
en quebracho; está en lo3 cinco hi- 
Jos, caracteres ingenuos, blancos, 
puros como el viento que se beben 
en Jas cabalgatas de sus corcéles 
criollos; se insinúa, con diafanidad 
magnífica en el temple de la mucha- 
chita no hecha mujer todavia; vibra 
en €l vozarrón del viejo criollo que 
aprendió a esperar mientras Jba en: 
caneciendo; y retoza, finalmente, 
triunfal y esperanzado, en Jos dichos 
y las ocurrencias de los muchachos 
y las muchachas de campo, Jedinos, 
ayisados por naturaleza, prontos a 
la inventiva. 

Matizando efectos, combinando si- 
tuaciones, ya dramáticas, ya senti. 
mentales, ya cómicas y arropando la 
obra en un diálogo siempre inspira: 
do, de fuertes tonalidades, de valien- 
tes enfoques, Claudio Martínez Pai. 
va. logra hacer do su “Así era an. 
tes” una nota de singtlar jerarquía, 
un brochazo de sabor 1pico, un Can- 
to de permanente valor emotivo. 

AJUSTADA VERSION 

En ese clima, exactamente creado 
en las dos notables decoraciones de 
Juan José Severino — un artista que 
se reintegra a nuestro ambiente — 
jugó el elenco la comejia, puesta en 
ezcena por un veteralo de nuestro 
teatro, cuyo nombre era ya una ga- 
rantía; Atilio Supparo 

Fernando Ochoa afrontó la res- 
poneabilidad de encarnar el papel 
eje de Ja pieza y salió airoso me- 
diante una comprensión inteligente | 
de su personaje y la utilización de| 
depurados medios de comediante que | 
le permiticron dar reciedumbre y 
fuerza a los momentos de mayor com- 
promiso, Su Jabor fué celebrada co- 
mo se mereci 9. 

Rosa Calá mostró una composición 
acertadisima de su criolla graduan- 
fio con autoridad su psicología y de- 
tallando con maestría la línea exte- 
rior. Muy eficaz la comicidad de Ma- 

Íí her Duckse, actriz que re. 

y puso una nota festiva 
abundante y segura. Debe elogiarse, 
igualmente, la vivacidad y el acierto 
de Ana Arneodo, que se lució en un 
papel alejado de su modalidad acos- 
tumbrada. En brevo parle, destacó 
su categoría Teresita Puértolas. Una 


por Linda Miranda, joven camita 

ue prestó ingenua naturalidad a su 
dich parte. Recio en su firme plan. 
ta varonil de viejo criollo. Elisardo 
Santalla señaló su presencia con au- 
toridad de actor vigoroso y dúctil. 
Gracioso y derrochando simpatía 
Enrique García Satur. Antonio Ca. 
puano tuvo oportunidad de demos- 
trar toda su capacidad de comedian. | 
te, afrontando con inteligencia una 
parte úe responsabilidad que salvó 
con sobriedad y depa de buenos 
medios expresivos. Rodolfo de Ja Sor-| 
na y Héctor Ferraro hubieron de| 
cargar con los tipos menos simpá- | 
ticos, pero los jóvenes actores EOs-1 
tearon el escollo con amplitud áe re. 
cursos: el primero dio, con aplo- 
mo e intención; el segundo, encon. 
tró Ja línea exacta que correspondía 
a su personaje. Roberto Páez puso! 
emoción contenida para corporizar 
un paisanito soñador y enamorado. 
Completaron el reparto sin desento- 
nar, las actrices Hilda Sour, kanny 
Navarro, Chola Duggan y Laura Mo. | 
reno y los actores Enrique Zingoni, 
Ernesto Ochoa y Saúl López Figue- 
Toa: 

Al finalizar la velada y con ej te. 
lón alzado, Pedro Tocci trajo, en 
frases emocionadas, la saluta :ión del 
gremio y a pedido del público “1abla- 
ron Claudio Martínez Paiva y Fer. 
nando Ochoa. El público, muy nu- 
meroso. tuvo aplausos muy firmes y | 
cordiales, 


Teatro Colón 


EL MEJOR 
VIOLINISTA DEL MUNDO 


Mañana 
Domingo 26-18 hs. 
Ultimo Recital 
Despedida 


> z 
ENRIQUE SERRANO en la nue: 
ya película del director Francisco 
Mugica “El solterón”, que la Lu- 
miton estrenará el miércoles 29 
en el cine Monumental y en la 
que también actúan Juan Carlos 


Interesante es 
el. Proyecto de 
Raúl Savarese 


De Estímulo a la rotucoión Na= 


elonal 


El concejal señor Raúl Sayareso 
haciéndose eco de lo sugerido por €l 
Jurado que actuó en la distribución 
de recompensas cinematográficas 
creadas por ja ordenanza 8885, aca.» 
ba de presentar un proyecto de nue- 
va ordenanza. En el texto de ese pto, 
yécto se subsanán las fallas advérti. 
das en Jas anteriores disposiciones, 
En él se sigue la consagrada línea 
de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas de Hollywood y del 
Instituto de Francia, sabiamente apli- 
cadas a la realidad cinesca de nues» 
tro país. E 

Los premios han sido robustecidos 
en uña escala más de acuerdo con la 
categoría de la producción lJecal. La 
separación de Jos premios do, a su 
vez, una mayor posibilide:i de un fa- 
illo ajustado. Se suprimen los engo: 
trosos trámites de la defectuosa or- 
denanza anterior y se separa dos có: 
sas que es imposible unir: el estimu- 
ln a los valores artísticos y el de cu. 
rácter comercial, a las salas exhibido: 


ras. 

Difundido el proyecto cn log mád 
autorizados círculos cinematográficos 
ha encontrado pleno apoyo. S2 desta. 
ca Ja importancia que ese proyecto 
otorga a la calificación intelectual 
del jurado, disponiendo que rarticl 
pen en él delegados de las principa- 
les instituciones: de arte plástico, 
musical y literario. Con esto sa ase: 
gura un juicio más exatto sobre los 


¡ pe Ratti han res 


valores de ese orden que comporta 
un film moderno. 


El Teatro al Día 


NOTICIARIO GENERAL: 
VELADA DEL COLON, == Esta noche, a las 21, se llevará a electo en 


el Colón la tradicional velada de gala en conmemoración del 130.2 aniver- 
sario de la Revolución de Mayo. El programa comprende los tres prime- 
ros actos de “La Bohéme", de Puccini, con Galliano Massini — quien re- 
aparece después de vurios años de ausencia —, Isabel 
Marengo, Víctor Daminai, Duilio Baronti, María Rubi- 
ni, V, Bacciato, Carlos Giusti y Carlos Maloberti, bajo 
la dirección del macstro Franco Ghione, y el estreno 
de “(Míembachiana", ballet del maestro Juan José Cas- 
tro — quien tendrá a su cargo la dirección —, sobre 
un argumento de la uutora de la coreografía, Marga- 
rita Wallmann. 

REPUSIERON ANOCHE. — La compañía Blanca Po- 
destá repuso anoche, con éxito, la última producción 
de Garcia Velloso, copetin”. en el cual se hicieron 
aplaudir con entusiasmo, por sus felices intervenciones, 
Ja cancionista Azucena Maizani y el Trio Moreno. Blan: 
ca Podestá y Mario Danesi reeditaron sus excelentes 
trabajos en dicha pieza. 

PARA EL AVENIDA. — La compañía de Maria Lui- 
sa Rodríguez y Manuel Perales ha recibido una pieza 
cómica de Arniches, titulada “Papá yo quiero”, que el 
mencionado conjunto se propone ofrecer a continuación 
de “Las ermitas”, su próxima novedad, como hemos 
anunciado otras veces. , 

CUARTETO RENACIMIENTO, — Este prestigioso 
oerganisio musical, que integran los profesores Pedro 
F. Napolitano, Víctor Hormacchea, Edgardo Gambuzzi 
y Alberto Schiuma, con el concurso del primer flauta 
del Colón, profesor Ange! Martucci, ofrecerá un concierto el lunes, a las 
18, en el salón del Consejo de Mujeres, con el auspicio del Centro de Es- 
tudiantes de Ingeniería, Figuran en el programa un cuarteto de Bectho- 
ven, otro de Ravel e "Impresiones de la Puna”, para flaula y cuarteto, 
le Alberto E. Ginasterra, 

q DEMOSTRACIÓN. — Un grupo de amigos de Arturo Cambours Ocam- 
po ha resuelto darle una comida, a principios del mes entrante, celebran» 
do el hecho de haher sido premiedo en cl último Concurso Municipal de 
Litecatura. Las adhesiones pueden comunicarse telefó- 

nicamente a 35 (Libertad) 1583. = 

DEBUTARAN EL 30, — Para substituir al actual 
elenco, que termina a fín de mes, se anuncia en el Ate- 
neo, para el 30, la presentación del conjunto Catalina 
Bárcena-Josefina Disz-Manuel Collado, bajo le dirección 
del comediógralo hispano Gregorio Martínez Sierra. 

N LA CASA DEL TEATRO, — “Cándida”, de Ber- 
nard Shaw, será animada hoy y mañana por el tealro 
alemán independiente, en el salón de la Casa del Tea- 


Thorry y Fanny Navarro 


3. J. CASTRO 


l tro, Reger Jacib tendrá su cargo el papel principal. 
" 


RENOVACION PARUIAL. — El notable ballet_Jooss 
que con firme éxito viene funcionando en el Odeón, 
anuncia para el lunes próximo una renovación parcial 
de su cartel incluyendo en los espectáculos dos noveda- 
des tituladas: “El hijo pródigo” y “Pavana”. que, como 
los motivos ofrecidos anteriormente, han sido muy elo- 
Bracos por la crítica de los palses donde actuara Ballet 

0085. 

TARA EL 50. — También los hermanos César y Pe- 
elto brindar una novedad al público 
que concurre al Apolo y, a ese efecto, anuncian para el 
lunes 30, el cambio de cartel con el estreno de “Te quie- 
ro ver escopeta”, humorada en un prólogo y tres actos 
que firma Tito Insausti. 

Hasta entonces seguirá representándose “Cristóbal 


C. BARCE 


Colón y el otro”, 


¡ de Antonio Botta, j 
TEATRO LIRICO ARGENTINO. — Esla entidad anuncia para maña: ¡ 


Gustará más a los casados. 
Divertirá más a los solteros, 


les espera el miércoles 29 


en el MONUMENTAL 


Juventud. 


Pe 
t 


E 

LA JOVEN estrellita francesa 
Louise Carletti, que desempeña 
un importante papel en la pelicu 
la de ese origen “La esclava blan- 
ca”, cuyo estreno efectuará la 
Radiolux el jueves 30 en el cine 


Broadway 
Cambiaron el 
Cartel del 
Ateneo 


Vic 
La Pieza os insustandial y de Argu- 
mento Simple 


“BARBARA Bow es el titulo de | 
la comedia original de Michel! 
Durand, que ofreciera en la pasada 
temporada del Odeón el elenco Ro: 
land-Boitel-Albany y que ahora tra 
dujo Pablo Suero con destino a la 
compañía que encabezan Pepita y 
Esteban Serrador en el teatro Ate: 
neo, 
TA PIEZA 
En la novedad de anoche todo es 
superficial. A un restaurante Vega 
una estrella norteamericana y de. 
sabrida con su cortejo de admirado: 
res. La asegian con pedidos de nu- 
tógrafos, coh fotografías, con adu- | 
laciones, con todo ese mundo de ale: 
gre irresponsabilidad que envuelve 
la existencia de una estrella. Entre 
esa turba esmerilada se encuentra. 
empero, un ciudadano  Raimunio 
que desdeña todo cse aparato, toda 
la bambolla que rodea a Bárbara — 
así se llama la vampiresa —, mien» 
tras compadece a María, la secreta. 
ria de aquélla, que es víctima de sus 
caprichos de mujer de lujo. Su 
precio llega hasta descerrajarle un 
violento y significativo epíteto. Qué 
ocurre? Como es natural, la histéri- 
ca estrella exige a su tercer murido 
— UN ex campeón de esgrima — que 
tenga su sexagésimo duelo con el 
impertinente, Cuando llega al terre: | 
no de los hechos se encuentra con 
que el hombre que ha agraviado a 
su mujer — de la que está, por otra 
parte, a punto de divorciarse — es 
un viejo camarada de conscripción, 
Harto de ser Mr. Bárbara Bow — 
como todo el mundo le conoce —, 
Felipe. el esposo, resuelve aprove: 
char una invitación de Raimundo 
para acompañarle a un rincón del 


a ROSA 

DE LOS 

VIENTOS 
A Hiller se sacrifica E 


(UeNDO los dirigentes nazis reali 
+ zaron la última campaña de re- 
colección de metales, en que hasta 
hubieron de renunciar a sus últimas 
monedas de cobre, que fueron 1eema 
plazadas por símbolos monetarios de 
zlifo, Adolf Hitler comenzó uno de 
sus pascos más tristes por el Jujozo 
palacio de la Cancillería, terminado 
de construir £ todo costo hace un 
año, 

El objeto de ese pasto era elegir él 
mismo lo que sacrificaria al “fondo 
e metales para la guerra”. Entro 
los principales áonativos que so des 
cidió a hacer a osa recolección “vo: 
luntaria”, como todas Jas de los nas 
245, figuraron las famosas puerlas 
de bronce y los grandes candelabros 
de Ja Cancilierí: 

(Adaptado de '“Time", Nueva York) 


xk Cicatrizan más rápidamento 


EN €l Laboratorio de Investigació. 

J nes Médicas Strangeways, de 
Cambridge, se está haciendo con vos 
sultados promisorlos exporiuncias £0+ 
bre una substancia que permite cla 
catrizar las heridas de bala y gra: 
nada en dos terceras partes del tiem 
po corriente. 

Los experimentos se llevan a cabo 

a raíz del descubrimiento de una 
substancia que se ha llamado “epi= 
cutana”, por el doctor Albert Fisher, 
director del Instituto Biológico Carlse 
berg de Copenhague. 
Desde hace años se sabía que cn 
el embrión de pollo de diez dias 
existía una substancia promotora del 
crecimiento, pero su inestabilidad y 
las dificultades técricas que se pre- 
sentaban para su extracción han sido 
obstáculos para que Juera utilizaco 
en forma quirúrgica 

Ahora bien, el doctor Fisher ha 
encontrado el medio de obtener la 
substancia como un polvo separado 
y estable que puede ser absorbida 
por la caolina. So coloca oso polv: 
sobre la herida y se la cubre con 
Rasa esterilizada, renovándose la ven= 
de cada cinco dias. Por ese método 
se acelera de un modo asombroso la 
cicatrización de las herid 

. También se ha sugerido la posibi- 
liaag de que la “epicutana” pueda 
llegar a substituir en cierto grado 
los injertos de piel. 

(Del “Daily Telegraph", Londres) 


Y Premios de una sola batalla 


ESPUES de la batalla del Nilo, 

en que venció a Napoleón, Net- 
son recibió muchas expresiones tan. 
gibles de gratitud de sus compatrio. 
tas. He aquí la lista de algunas de 
las “prendas de estima” que le fue: 
ten discernidas: 

De la ciudad de Londros, 200 gui. 
heas y una espada de honor. 

De la nación, el titulo de barón y 
una pensión de 2000 libras esterlinas 
anuales. 

De! sultán de Turquía, un brocho 
de diamantes valuado en 18.000 li. 
bras esterlinas, 

Del zar de Rusia, un retrato con 
adornos de diamantes. 

Del rey de Nápoles, una espada do 
honor, 

Del rey de Cerdeña, 
con incrustaciones de 

De la compañía de Tura 
pieza de plata. 

De la comi 
Orientales, 10, 

Da: 


un estucho 


añia de las Indias 
libras esterlinas, 
COLEMAN", GIASgOW) 


ragado, Pero la calma dura poco. 


temerario. 

Ej desenlace previsto ponr punto! 
final al asunto: Bárbara encontra 
en Raimundo a un dócil marido dí 
puesto a todos los sacrificios, 

Los personajes están apenas abo- 
cetados. la intriga es, como se dijo 
en oportunidad del estreno de la 
versión francesa, simple e ingenua. 
Pablo Suero, traductor hábil. 
dar agilidad y nervio al diálogo, 

LA INTERPRETACION 

El conjunto del Atenco brindó un: 
correcta interpretación. Pepita Se: 
rrador buscóso a si misma sin lo: 
| grarlo. Domasiado trivial e intras- 
¡ cendente su papel como para roner 
de relieve sus reconocidas dotes de 
comedianta, Esteban Serrador, fuera 
de tipo, trató de acomodarse lo me- 
jor posible a Jas posi lados de su 
personaje. Narciso Ibáñez compuso 
un humorístico maestro de tand 
haciendo reir no por lo que dice. 
no por lo que haca. Ada Cornaro y 
Susy del Carril pusieron su mejor 
empeño para hacer las cosas hien. 
lográndolo a pesar de los paneles 
que les tocó en suerte, Juan y Eric 
Serrador, Mario Mario y Alfredo 
Distasio cumplieron con holgura en 
sus respectivas partes. 

Discretos los decorados. 


nac a las 17.30, en su local, Victo- 
589, un concierto vocal A cargo 
Eva Parés, María Luisa Capino y 
Armando D'Onofrio, quienes interpre: ; 
tarán composiciones de diversos au-, 
tores. J 


TEATROS 
COLON 


. Za función de gran abo- 
DE GALA en celebración de 
la fiesta patria, Himno Nacional cantado 
por los alumnos del Consersatorio Nacional 
de Música y Arte Esc Director 
José Castro. LA BOM! 
actos). Libro de 111 
de Pucrinl. Director Franco 
no): OFÉ! 
Argumento de Margarita Wallmann 
ca de Juan José Castro, sobre motivos 
Jacnues Offenbach, Director: Juan José 
Castro. 
—-MASANA, a las 18, función extraoro [ti 
Ginaria No, 12 Último recital extraordl. 
mario, Despedida del famoso violinista 
HEJFETZ, Platea, $ 8. 


APOLO 
Corrientes 1286. — U. 'T. (38) Mayo 3%%8 
Cía. César y Pepe Ratt — Hoy, a las 
18.15 y 2215, últimas representaciones del 
grandinso éxtlo de rie 
SAN CRISTOBAL COLON Y EL OTRO... 
3 actos cómicos do A Botta, 


pero en la 


ARGENTINO 
Bme, Mitre 1445, — U, T, (38) Mayo 4682 
Temporaña de la emmente actriz CAMILA 
QUIRO a los 1830 y 22,15, sens 
clona] 
LA LLAMARAD, 
Platea, verm. o nahe, $2 


ASTRA 
Y, UT. (33) Libertad 1707 
comedia PAULINA SIN. 
A a las 1845 y 2215, 
gran éxito de rss. La comedia en tres 
actos de Arnaldo Malíatí; y Tito Insausti: 
ESTA CHICA ES UN DEMONIO 


Una comedia deliciosamente alegre y pin. 
toresca, 


Cangallo 927. — C. T, (85). Libertad 1315 
Cía, Serrador--Ibáñez, — Ultimas funciones 
de la Cía. Despedida martes Hoy, a 
las 1530, 1815 y 2215, gran éxito de M. 
Rurant; 


BARBARA BOW 
traducción de Pablo Suern, 


Maipú A 
Exito de la Cia, de revistas. Dir. A. Bol 


TA: 22: El 
Píatea,_$ 2 


mM 
Uss, e 
cambio de 


2 las 183 
cómico del año 


Adapt._J. Escobar 


Rivadavia 7802 


Galerta Gbemes (Subsuelo). 
do de lla 2 
LIBERTINAS 
qu Para menores. Entrada única, $ 1— 


y 21,10: Tu cuna fué un 
2220: 5x8: 40, Te exs- | 
Verm, $ 080, Noche, 


EX 
hchería, 
ón, $ 6,60, 


la más hilarante de las producciones de | PACO R 
> A Y Iva Pelay. Í 


SINO 


Es — LT oGD, 


CA 
17 Retiro 2940 


la, con Rosita Moreno y Luís Sandrini. Ta. 
ita, F. Borel, ' 


1 
Carvajal, Hoy, a 


3 
: AMA 
pen TOMA 
COMEDIA 
— U. To (35), Libertad 028 ¡ 
te para maysmes, Cine conti. | 
a Films frivolos y reelis. 
Todos los miérenies 

Desde el sábado 1, 


Y EL AN 
MATE, VUELV. 


lo, 
Plat 


INDA 1 


PAQUITO TO. Hoz, 
O, el más grandioso éxito 
DIVORCIO SENSACIONAL 
. 1] 


FENIX | 


| sentino Vane. 


FLORIDA ¡ 


Cine contimion- | 
Hoy, estreno: ESPOSAS 


y LA" INDESEABLE. No| 


odos los martes, cambio de programa. 


LICEO 


Rivadavia y Paraná. UT. (23), Mayo 4241 


AVENIDA 
Ay. de Maso 1224. U T. 


e . Mayo 2205 
Cíá. de comedia M. MÍ Pera, 


odriguez-M Fera. 


Cía. 
cos Caplan, Conozca vd. 


Pierina Dealesa. Actor cómico Mar. 
- personalmente a: 
DON FULGENCIO 

(El hombre que no tuvo infancia) 
clua con éxito exraord en este teatro. 


1815 y 2215 Platea, ver- 


a 


Loria 4493 


a, 
H 13m y 


Rugrero. 
2330, colosal fxitos 


operada ad 
- ¡Cia 
VIVA LA SANTA FE. | Amadon y A, Botla, Con 


MAIPO 
UT” 
Arg. de grandes revi 


titos, Juan Carlos Thorry 


E le la 
¡ Utuyó todo un aconte3imiento de arte his- 
jpano en Madrid, Hoz, 1839) y 22.15, Pla. 


| cépolo. l 1835 y 


¡ Corrientes 960, U 


| Hoy, a las 15 y 


Tita Aerello, Severo Fernánaez, Pablo Pa- 
Ralaei García, 
A. Olivier y June Ma: 
17.15, especial 
pieta, $ 3 
CHE 

zA 


S, Joxé, U. T 
'S y su compañía de ballels y 
A RA A 


le espectáculo: 


138), Mayo 1101 


folklore 
FOLKLORE TL 
pectác 


les, $ 255 


MARCONI 
Rivadavia 2330. — U T. (47) Cuyo 0116 
Cla. arger.ina de comedia. Direc. A. Dis. 
21 
RAYA JNA CRUZ 
El acontecimiento del año. 
funciones. 
MAYO 
Av. de Mayo 109. U. T. (28) Mayo e8S1 
Comedias 1040, econ 1]. Cortesins, Mejuti y 
. Pacu Aguilar, 
y 2215, gran éxito 
PUINTA Ci 


de Pedro 
—Masaña, 


Relato auténtico 
ginal de E. Hemingway. Versión castellana 
de Saltadora Medina Ontubia. 
NATIONAL 
T_ (35, Liberlad 0816 
Cla. argentin medias Fernando Ochoa 


5, grandioso éxito de la 
egnifica Comedia de costumbres, en tres 


ASI ERAN ANTES 
dios folklóricos al piano por Are 


ODEON 


=. T. (3D), Retiro 3633 

BALLETS 300S8 

a be dirt QoS siete héroes, Gran Ciy. 
Y Antigua Viena. Piates $ 6.05. —Me. 

hana, funciones a las 18 y PA o 


27, estreno de Jos bollets: P p 
do y paras bolis: EL HIJO PRODI 


Tsméralda 387. 


La reina de Ju 
pentura, estaretero del cba 


PARIS 
u 


T (4 Defensa 4792 
ina de género cómico Luis Arala, 
18.15 y 2213 en punto. el ma- 
miecimiento teatral del año; 
QUIERO. NI ME IMPORTA: 
4 comedia en 3 actos de Darthés 


árbara seguirá tras €l, dispuesta a| 
hacer caer en sus redes al galán! 
1 


51 b 


supo | los 


A La equivocación del juez 


NA pareja que iba a casarse an: 
te el juez James Bacigaluppi, en 
Alviso (Estado de California), roci. 
ió el otro día una pequeña sol* 


- | prosa. 


Estaban los novios dispuestos a 
¡ prometer “amarse, honrarse y ros" 
| petarse” como lo exige la fórmula 
[| matrimonial, cuando el distraído ma 
gistrado les pidió el juramento de 
procesos criminales: 


Ml ¿Jura usted decir la verdad, to+ 


da la verdad, y nada más que tu 
verdad? 
(De “Evening News", Londres). 


————— 


| ¿A quién reza el Fuehrer? 


A) EN LA PAZ, A LA GUERRA. 
br EN LA GUERRA, A P, 
iD 


ESPECTACULOS TEATRALES, | 


:. En mati, platea, 
. Verm. 0 noche, e 
$ 3, Super Pull $ 2.50 


[ CINES Y VARIEDADES x | 1. ¿08 NET 


Hoy. 3 éxitos nacionsies, 14, 1830 y 23. 
Singermar 


POLITEAMA ARGENTINO 
Corrientes y Paraná. — U. T, 108 2514 


Cía, Mecha Ortiz A las 1515 y 
é das: 


DEL PASUELO AZUL 
de Verncull y Berr, Ddar. 
Mtro: Miér 


no: LA OR 
—Otro; averto el abono para el: 
GRAN BALLET RUSO DE MONTECARLO. 


SAN MARTIN. 
- J. (34), Defensa 2666 
a las 18.15 y 


A 


Esmeralda 
García La 
Primer gran 
TODO EL 5 


Corrientes 1288 
Cia. Blanca Podestá 
E 


3 actos de 

cera Ma: 

Curro Mor 

TEATRO D 

Moreno 1031 — Hoy 
COME 


TEATRO JUA 
Venezuela 10511, U T 
Hoy, 18-0 MEDICO A PALC 
DO TENGAS UN HIJO. Entrada, O. 
TEATRO DEL PUEBLO 
Corrsentes 15 T_(05) 3808, 
STEPANTCHL 


a Bojeteria desde 
las 10 Entrada, 6.30, a 


VARIEDADES 
Lina 1815, — U, T, (23), B. Orden 1309 
Cia. de revistas cómicas Alberto Anchert. 
A las 1830 y 2220: Esta +1 vadarkablar; 
2115: La revista mágic E y ArTe- 
baten que pa'todos. Hoy, grandioso éx1- 
nte, ala A 


LAVAPERROS DE DONALD, dib. en mul- 
lor; 15:10, 'OSKA, 


orienten 1333, U. T. (35) 235 y m1 
03. 


con An 
14, 17 y 2 
lp. 4. Withers, Platea $ 250; pull $ 2 


sus sobra 


LA MASCARA" E 


casa del recuerdo, 
y naliciosos. Pullman 0.$0 
mouth y 
TRES VALSES. 


Florida 271 
Platea, 4 1.30, Cont de 13 a 
£ 

1635 y 21: 
JE 
3. Crawford y E, Russell. 


[ Suipacha 3 


Cuprichosa y Millonaria, p. P. 
y F. Borel: 17.10 y 21.50: Corazón de tur. 
 p. Al! Salem de Baraja y Maliza Zini; 
10.39: Héroes sin fama, p. A. Ma: 
lueves; Dama de compañle, por 
ni 


18.20 y 225%: 
Garbo y M. Douglas; 


1840 y 2240. estreno primicia: 
a A y 
la, L. Jouvet y 3. P. Aumont: | Lavalle B12 — U, T. (85), Libertad 1110 
: TRAVESURAS COLEGIALES, tinuado. Olinda Bazán en: DAMA DE 
COMPASIA; CAPRICHOSA Y MILLONA- 
RÍA, p. P. Singerman. Variedades. 


JONUMENTAL 
DL — U 


De Y 
UFA (311 Retiro 381: 

sas d 1530 y 

A A Magaña 

el Toro: Dibujos 
todos los sába. 
ácutos, función 

. Liborlad 0999 
$ 0.80, Ho 


de 13 a 17 
FAMILIA, 
ma p : 
L Lamarque. y 
Men. 040, Vi 
Libertad Lamarque en: 


P 


hoche, Corrientes 546 U. 

Los mejores films cortos que se exhiden 
Bs. Aires. Hoy nuevo programa. Sensaci 
nal prim excl Noticiarios Espe 
Vistas auténucas de la batalla de 

cs a los barcos 


GRAN CINE FLORIDA 

— UT, (33), Avenida 6133 
Noche, 

alemanes. la tripulación 

del destroyer Harrdy; Romania está lista. 

Suc. argentmos No. 

portivas, etc. Cont. 

$ 0.60 


completa a las 20:40 con 
La AURORA DE 
3, Fitagerarid: 11.50. 18 y 
RES, ext prim. Meiro e Ñ 


RENACIMIENTO 
a de 
DE ¡OTRE DAME: BE- 


GRAN CINE IDEAL 


— 1. 


CAPRICHOSA Y MILLO. : 
“an Ra 


Libertad 1828 | * 


ap. 

Dioses de barto, PA 
17 

tentación, p. € 

y 23: Carnaval de antaño, p. 

cini, p. Ch, S. Olmos. Pull, 0 


PRINCIPE 
Cabildo 332f. Mat 13, Rafíles, Cabalgata 
de Hollywood; 15.30 y 20: Ha entrado un 
ladrón; Corazón de ture 
raja: Caprichosa y millonaria, 
rerman. 


COLEGIALES 
ALVAREZ THOMAS 


Thomas 841, U, T. (50), Darwin 9814 
Carnaval de aptaño: iMéroes sin fa- 
jente bien; 


p. A. S. de Ba- 
p. P. Sin: 


; Caprichosa y millon: A 
german y F. Borel: Corazón de turco, por 
eS. dh Baraja: Anpeles sin alas, p. J 
Noche trepical. 


NATIONAL 
UL da 


A 


E) 


ES 


a 


SUPER CINE 
PAVON 4135 
Pull. $ 
pañía, p. € 


ARIEDADE 
A PARK 


ES. 


días en bicicirta 
coses, — Malianos, 
dinamarqueses, holor 


a 


3 
PARQUE ROMANO 
02 — Hoy, e 3 Es 


Actuará , 
bale tarde 


—Mañana. 


tz ZOO.CIRGUS 
cy A em, toi al 
OA lás 015, Nue 

popalsrisiios. 


ES 


ET 


por FDKRESSY 


AMOSUES! [CORRES 190 MEJENC ij 
e 
Ej E E Sn GAN A ESOS! 
Al ! E) e ' 


| GUARDABOSQUE! SOLITARIO 


EQ A ¡STE ESOA Y'ELLA DO QUE J 
Ateo faros nanda: = SI YO FLIERA 


LLERO, 
LOS PARA: 


UE DÍR 


E 
SN ME EL + CALISO TANTOS : 
TENDRÁ QUE EE o 4 0 
LAN EA TADO 24 EL BARI : í : hn 
el OTRO E 


por ROY CRANE 


TA! i SOCORRO: 
¡CIA! RR 


¡OIGALGLLAMA 
DINERO 
> 

Es 3) 

(4. 


1 


Ñ a lo 4 DÉ 5 


Deben Impedirlo a Todo Trance HIND 


LEGALMENTE, DEBE 


PERMANECER USTED SABE LO 
INCOMUNICADA J 4% 5 
21, HORAS 40 


QUE SIGNIFICA 
ESO. DEBEMOS 
HACER ALGO 


PAT: ESTE ES EL. 
SENOR BLEAT, EL. 
ABOGADO: E 


[om 
LA SEÑORITA 
CHESCIE 


11N/, 
EN 2L, HORAS a 
ELLA CEDERA BAJO 
LA NECESIDAD DE 


¡TENEMOS DOS PRISIONEROS! 
SI NO TIRAN LAS ARMAS, IN- 
DIAREMOS LA CABAÑA ! 
ES7- 0 
7 


SHERIFF Y 
SUS HOMBRES SE ES- 
ROCAS 


VIENDO ESTRELLAS por FEG MURRAY 


Ela Tine su Cábal Bl BL 1.0 TEE A 
"LOS HEROES. DE LA IMAGINACION” 


TODOS LOS MARTES Y JUEVES 
EL SOL 


Distribuye GRATIS con sus ediciones de 
los martes y jueves un cuaderno de su 
popular biblioteca, 


MARTES 28: 
EL CAPITAN Y SUS 
DOS SOBRINOS 


Las travesuras de los Cebollitas dan que hacer 
a la familia del capitán de la gloriosa marina 
mercante, 


VAL, JUEVES 30: 
1 VARESE LAS HAZAKAS DEL 
o HOMBRE RELAMPAGO 


ELIZÁ ETA ARO Eóspx Jorge es hecho invisible por Zarkow y lucha 
MARCO POLO contra el poder maléfico de la rcina hechicera 
VÁLLEY OF TUE GIANTS Azura. 
¿ 2081N Ho0p 
ue FiGHu6 692 
VIRGINIA CiTy 
ALoses 
“DODGE cry 


Y 7, 10 ea] 
WALLACE BEERY QUE ENLA CARRETA DE 
LAS ROMULAS" TEME QUE MANEJAR 7 
40 MILLAS POR HO. 
S ” RR BA Y VOLVIA 


GENEVA SAYER 
SIEMPRE PONE _UNR 
IMPORTANTE: A LA PRESENTACION DE TODOS LOS NUME- 
a de ol DE FEBRERO, "EL SOL" LE 
EL PRIMER _TOMO DE 
BIBLIOTECA "LOS HEROES DE LA IMAGINACION" ds 


EL RATON|MIGKEY, 


No, le Interesa: Más¡el Tambor ; 


[Mira ranevest¿No TE 
GUSTARÍA BATIR EL. TAM: | = 
BOR UN RATITO YA SAr 

Lo BESA BLM 


a 


CONDENADO SERTEGIA >| [PORTLO MENOS CUANDO 
¡CONDENADO SEAJESTA | [BATA El TAMBORINO 
A das | EAA ea Ea 


ENTRETANTO EN, |] | AMIGO MOLE DESEO 
UN FE 


NO TENE UA. NOn-ELTLA CULPA ES MIA. ]] ESPAGUETNO LA CUL ¿HA MANDADO DI- 
CIAS DE ESPAGUETI?)| LE DESTROCE EL El PABA A Ud. ME DIJO SA PARA ELPl- SAGRSKIR LIZ 


A |N P 
y pl QUE LO 
S NINOS 
POBRES 


BO EN LA ARGENTINA 


As] LETTY PERDIO EL'EMPLEO: ¿PODRÍA DICIRME PIR QUE DESPIDIO 
QUE VOS LE HABIAS CON- A_LETTY? ELLA DICE QUINO PIRTE- 
SEGUIDO NECE AL NUMERO DI LAS'MIRADO- 
RAS DI_RELOI* 
a Y o, a 


¡ELLA Y 
“ESCUCHADORA 
DE SIRENAS" 


y, 


105 SOBRINCS DEL CAPITAN 


CADA VEZ QUE SALIMOS, 

ALGUIÍ E RIE DE NOSOTROS 
DE TU SOMBRERO y 
PIDO 


NO ME PARECE | ¿NO? Y 1] SERA PORQUE TE HAS 
QUE MI SOMBRE-) POR QUE SE] OLVIDADO DE PONER: 
RO NUEVO SEA Y RIE TODO (f] TE LOS PÁNTALONE 
ESTUPI- 
DO 


Es, LA 
$ AN 
Y BA 

AN 


é A 
Ce A AP INN A 
“L PROFESOR NIMBUS 


¿POR QUE TENORA QUE 
COMPRARSE SOMBREROS J% 


DREVES TRAGEDIAS DE LA VIDA MODERNA 
LAMENTO NO PODER 


COMER CON USTEDES, 
TENGO QUE IR- 
ATO 


por JIMMY MURPHY 


TIMOTEO ¿ ¿QUE EN SU LUGAR, 
HARÍA USTED MH YO GRITARIA 
SY [EN ML LUGAR >) | DE ALEGRÍA. 


ISS 


por ZARRETZZ 


Conquista Máxima Cómo Cambian las Cosas 


¡PERO MAMA!. ¿UNA VEZ IS: 
WAS... POR FAVOR!.. a A 
ES z q di 


¡USTED SE QUEDA AHI HASTA QUE 
LE PERMITA BAdAR! ; 


A A A SU AI 


